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Soil 
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Soil 
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Soil 
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Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Water 

Water 

Water 

Water 

Water 


nytest  environmental 


me 


SDG  Narrative 


Log  In  No. :  18242 


VOLATILE  FRACTION 


Surrogates 


All  water  surrogate  recoveries  met  QC  criteria.  The  recoveries  for 
Toluene-dS  and  Bromof luorobenzene  were  outside  QC  limits  in  samples 

.  an.  f  4B1*  Sample  1-3B1  was  reanalyzed  as  1-3B1RE  and 
yielded  similar  results.  Sample  1-4B1  required  a  lg/5ml  dilution. 
All  recoveries  were  within  QC  limits  in  sample  1-4B1DL.  No  further 

action  was  required  for  either  sample.  All  other  recoveries  were 
within  QC  limits. 


Matrix  Spike/Matrix. Spike  Duplicate /Matrix  Spike  Blank  CMS/MSD/MSB^ 


Sample .  1-3B3  was  utilized  for  the  MS/MSD.  All  spike 
were  within  QC  limits  for  the  MS/MSD  and  MSB.  One  out 
values  were  outside  advisory  QC  limits. 


recoveries 
of  five  RPD 


Method  Blanks 


Methylene  Chloride  was  detected  in  VBLK28  and  VBLK34  at 

innVB?X2?tl°M(f-f-h^hln  S£-,lil!^tS*  N°  target  compounds  were  detected 
LK25.  Methylene  Chloride  and  Acetone  were  detected  in  VBLK29 
at  concentrations  within  QC  limits. 


Calibrations 

All  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 


Internal  Standards  'V' 

t;*-Iaes  were  within  QC  limits.  Samples  1-3B1  1-4B1 

Sample  l  3BlChwa^dr-at  1®ast,two  area  responses  outside  qc' limits! 
Sample  1  3B1  was  reanalyzed  as  1-3B1RE,  and  two  area  responses 

remained  outside  qc  limits.  Sample  1-4B1  was  dilu?Sd  and 

HJJ^aJyZed,  as  1“4B1DL  and  Yielded  similar  results.  Both  sets  of 

aba  bten  submitted  for  1-3B1  and  1-4B1 .  No  further  action 

acceptable  r^ger*3  *  “  ^  witSS 


0000010 


nytesf  environmental™ 

SDG  Narrative 


Log  In  No . :  18242 


VOLATILE  FRACTION  CONT'D. 


Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  NYS  ASP  (12/91) .  Toluene  exceeded 
the  calibration  range  of  the  instrument  in  1-4B1.  The  sample  was 
diluted  lg/5ml  as  1-4B1DL.  The  E  qualifier  on  1-4B1  had  to  be 
manually  edited  for  Xylene  since  Formaster  does  not  distinguish 
between  the  different  allowable  limits  for  the  coeluting  isomers. 
The  "Unknown  Siloxane"  reported  as  TICs,  are  most  probably  due  to 
column  degradation  as  not  sample  constituency.  No  further 
analytical  problems  were  encountered. 
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SEMIVOLATILE  FRACTION 


Surrogates 

The  recovery  for  Phenol-d5  was  less  than  10%  in  sample  EB-3 .  The 
sample  was  reextracted  outside  holding  time  and  reanalyzed  as 
EB-3RE.  All  recoveries  were  within  QC  limits  for  sample  EB-3RE. 
No  further  action  was  necessary,  both  sets  of  data  have  been 
submitted.  All  other  recoveries  met  QC  criteria. 


Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duolicate/Matrix  Spike  Blank  CMS/MSD/MSB) 

Sample  1-3B3  was  utilized  for  the  MS/MSD.  Ten  out  of  twenty-two 
spike  recoveries  were  outside  the  advisory  QC  limits  for  the 
MS/MSD.  All  RPD  values  were  within  QC  limits.  In  the  MSB,  three 
out  of  eleven  spike  recoveries  were  outside  QC  limits.  The 
tentatively  identified  compound  (TIC)  detected  in  the  MSB  is  most 
likely  a  product  of  Aldol  condensation. 


Method  Blanks 


Bis(2-Ethylhexyl)phthalate  was  detected  in  SBLK65  at  a 
concentration  within  QC  limits.  No  target  compounds  were  detected 
in  SBLK54,  SBLK64 ,  or  SBLK13 . 


Calibrations 


All  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 


Internal  Standards 


Sample  EB-3  had  two  area  responses  outside  QC  limits.  The  sample 
was  reextracted  outside  of  holding  time  and  reanalyzed  as  EB-3RE 
and  all  area  responses  were  within  QC  limits.  All  other  area 
responses  fell  within  acceptable  ranges.  All  retention  times  were 
within  QC  limits. 
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SDG  Narrative 


Log  In  No. :  18242 


SEMIVOLATILE  FRACTION  CONT'D. 

Samples 


Sample  1-3B1  was  very  dark  in  color  and  was  diluted  1:10  before 
GPC.  All  samples  were  analyzed  as  per  NYS  ASP  (12/91).  No  other 
analytical  problems  were  encountered. 
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PESTICIDE /PCB  FRACTION 


Surrogates 

Sample  1-3B1  had  DCB  recovery  above  advisory  QC  limits  on  column 
DB-608 .  Samples  EB-3,  EB-4,  FB-3  and  FB-4  had  DCB  below  advisory 
QC  limits  on  both  columns.  PBLK48  had  TCX  recovery  below  advisory 
QC  limits  on  column  DB-1701.  All  other  recoveries  met  QC  criteria. 


Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duplicate/Matrix  Spike  Blank  fMS/MSD/MSB^ 

Sample  1-3B3  was  utilized  for  the  MS/MSD.  All  spike  recoveries  and 
RPD  values  were  within  QC  limits  for  the  MS,  MSD  and  MSB. 


Method  Blank 

No  target  compounds  were  detected  in  PBLK48  and  PBLK50. 
Calibrations 

The  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 
Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  NYS  ASP  (12/91).  Sample  1-3B1  was 
diluted  1:10  before  GPC  cleanup  due  to  the  viscous  nature  of  the 
extract.  No  further  problems  were  encountered. 
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GC  FUEL /GC  GAS 


Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duplicate  (MS /MSP ^ 

Sample  1-3B3  (1824209)  was  utilized  for  the  MS/MSD. 


Method  Blanks 


No  compounds  were  detected  in  the  method  blanks. 


Samples 

Samples  were  analyzed  as  per  required  protocols.  Naphthalene  was 
added  for  GC  Fuel  as  a  surrogate,  however,  degradation  occurred 
during  analysis.  Naphthalene,  therefore,  will  not  be  reported. 

Sample  1-3B1  (1824207)  was  analyzed  at  a  1:10  dilution.  No  further 
problems  were  encountered. 


0000015 


I  certify  that  this  data  package  is  in  compliance  with  the  terms 
and  conditions  of  the  contract,  both  technically  and  for 
completeness,  for  other  than  the  conditions  detailed  above.  Release 
of  the  data  contained  in  this  hardcopy  data  package  has  been 
authorized  by  the  Laboratory  Manager  orchis  designee,  as  verified 
by  the  following  signature. 
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2-4B1  Soil 

2-4B2  Soil 

2-5B1  Soil 

2-5B2  Soil 

2-6B1  Soil 

2-6B2  Soil 

2-7B1  Soil 

2-7B2  Soil 

2-8B1  Soil 

2-8B2  Soil 

EB-5  Water 

FB-5  Water 

EB-6  Water 

FB-6  Water 

TRIP  BLK  •  Water 


nytest  environmental 


me 


SPG  Narrative 


Login  No. :  18281 


VOLATILE  FRACTTDM 


System  Monitoring  Compounds 

Recoveries  were  outside  QC  limits  for  2-rr?  an  v 
within  QC  limits  in  the  diluted  analysis  2-8B2DL recoveries  were 
quantitation  was  performed  on  saiolo  8B,2DL*  Secondary  ion 

of  Bromofluorobenzene  recovered  Clause  of  i nteL  ®  the  Percent 

primary  ion.  Ail  other  recoveSefS  VLSeS^"^  “lth  the 


Method  Blanks 


concentration^!  thin  QC*  limits^  f1"  VBLK3°  and  VBLK31  at  a 
in  VBLK25 .  °  units .  No  target  compounds  were  detected 


Calibrations 

The  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria 


Internal  Standards 

limitS?  outside  QC 

other  area  responses  were  within  QC  limits  ”eS  and  a11 


Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  NYS  asp  n?/on  m 

exceeded  the  calibration  ranaP  (12/91).  Target  compounds 

sample  was  reanalyzed  ^1.  gram^  af 2-8B2DL *  i"./.'862-  “e 

be  manually  edited  for  Xylenein  E  qualifier  had  to 

unable  to  distinguish  between  S3;*ce  the  software  is 

the  coeluting  isomers  TICs  near  fferent  allowable  limits  for 
tentatively  been  identified  a-  In  p7'15  a.nd  21,30  minutes  have 
likely  contamination  Sue  to the  deaJadTo  SlfTeS''  and  are  most 
No  further  problems  were  encountered  ^  °£  th®  column  »®terial. 
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Login  No. :  18281 


SEMIVOLATILE  FRACTION 


Surrogates 

Recoveries  were  outside  QC  limits  for  2-5B1,  2-7B1,  2-8B1  And  2- 
8B2 .  These  samples  were  reextracted  outside  holding  time.  Similar 
results  were  obtained  for  2-7B1RE.  All  recoveries  met  QC  criteria 
for  2-5B1RE ,  2-8B1RE  and  2-8B2RE.  No  further  action  was  required. 
All  other  recoveries  met  QC  criteria. 


Method  Blanks 


Bis (2-Ethylhexyl) phthalate  was  detected  in  SBLK65  at  a 
concentration  within  QC  limits.  No  target  compounds  were  detected 
in  SBLK46  or  SBLK59 . 


Calibrations 


The  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 


Internal  Standards 


Area  responses  were  outside  QC  limits  for  2-4B2,  2-4B1,  2-5B2  and 
their  reruns.  No  further  action  is  required.  All  retention  times 
and  all  other  area  responses  were  within  QC  limits. 


Samples 

Due  to  poor  surrogate  recoveries,  2-5B1,  2-7B1,  2-8B1  and  2-8B2 
were  reextracted  outside  holding  time.  2-8B1RE  was  analyzed  at  a 
1:2  dilution.  All  samples  were  analyzed  as  per  NYS  ASP  (12/91)  .  No 
analytical  problems  were  encountered. 


(I  o  o  o  o  j  o 


nytest  environmental 


me 


SPG  Narrative 


Login  No. :  18281 


PESTICIDE /PCB  FRACTION 


Surrogates 

Sample  FB-6  had  DCB  recovery  below  advisory  QC  limits  on  both 
columns.  Sample  2-6B1  had  all  surrogate  recoveries  below  advisory 
QC  limits.  All  other  recoveries  met  QC  criteria. 


Method  Blanks 

No  target  compounds  were  detected  in  PBLK67  and  PBLK69. 


Calibrations 

The  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 


Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  NYS  ASP  (12/91).  Samples  2-4B1  and 
2“8B1  were  analyzed  at  a  1:2  and  1:3  dilution,  respectively  based 
on  screening  analysis  to  meet  baseline  requirements.  No  additional 
problems  were  encountered. 


HOOOOJl 


nytest  environmental 


me 


SDG  Narrative 


Log  In  No. :  18281 


GC  FUEL/GC  GAS 


Method  Blanks 


No  compounds  were  detected  in  the  method  blanks. 


Samples 

Samples  were  analyzed  as  per  required  protocols.  Naphthalene  was 
added  as  a  surrogate  for  GC  FUEL  analysis.  Degradation  occurred 
during  analysis.  Naphthalene,  therefore,  is  not  being  reported. 
Samples  2-4B1,  2-4B2,  2-5B1,  2-5B2,  2-6B1  and  2-8B1  were  analyzed 
at  a  dilution  due  to  consistency.  No  further  problems  were 
encountered. 


i.J  0  0  0  0  J  2 


I  G6E"tify  .  that  this  data  package  is  in  compliance  with  the  terms 
and  conditions  of  the  contract,  both  technically  and  for 
completeness,  for  other  than  the  conditions  detailed  above.  Release 
of  the  data  contained  in  this  haj^copy  data  package  has  been 
authorized  by  the  Laboratory  Manage#/  or  hi^  designee,  as  verified 
by  the  following  signature. 
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LABORATORY 

SAMPLE 

TYPE  OF 

NUMBER 

IDENTIFICATION 

SAMPLE 

2031601 

2-003-1 

Soil 

2031602 

2-003-2 

Soil 

2031603 

2-003-3 

Soil 

2031604 

1-002-1 

Soil 

2031605 

1-002-2 

Soil 

2031606 

1-002-3 

Soil 

2031607 

1-002-3  DUP 

Soil 

2031608 

3-005-1 

Soil 

2031609 

3-005-2 

Soil 

2031610 

3-005-3 

Soil 

2031611 

3 -005-3MS 

Soil 

2031612 

3 -005 -3MSD 

Soil 

2031613 

BG-001-1 

Soil 

2031614 

BG-001-2 

Soil 

2031615 

BG- 001-3 

Soil 

2031616 

FIELD  BLK  #7 

Water 

2031617 

EQUIP  BLK  #7 

Water 

2031618 

TRIP  BLANK 

Water 

SDG  NARRATIVE 
VOLATILES  -20316 


INTRODUCTION 

This  narrative  covers  the  analysis  of  eighteen  (18)  samples  in 
accordance  with  protocols  based  on  NYSDEC  ASP  (12/91)  . 

HOLDING  TIMES 


The  analytical  holding  time  for  this  analysis  was  met. 

CALIBRATIONS 


All  required  minimum  RRFs  and  maximum  %  RSD  initial  calibration 
requirements  have  been  met  in  accordance  with  the  Method. 

All  required  minimum  RRFs  and  maximum  %D  continuing  calibration 
requirements  have  been  met  in  accordance  with  the  Method. 

METHOD  BLANKS 


The  method  blanks  associated  with  these  samples  did  not  contain 
any  target  compounds  at  or  above  QC  limits. 

SURROGATES 


All  surrogate  recoveries  met  QC  criteria. 

MATRIX  SPIKE  BLANKS 


The  recoveries  for  the  matrix  spike  blank  was  within  QC  limits. 

MATRIX  SPIKES 

Sample  3-005-3  was  utilized  for  the  MS/MSD.  The  recoveries  for 
the  matrix  spike  were  within  QC  limits.  The  RPDs  for  the  spikes 
were  within  QC  limits. 

INTERNAL  STANDARDS 

All  area  responses  and  retention  times  fell  within  acceptable 
ranges . 

SAMPLE  COMMENTS 


No  analytical  problems  were  encountered. 

The  TICs  identified  as  "Unknown  Siloxane"  are  most  probably  due 
to  column  degradation  and  not  sample  constituency. 
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NARRATIVE  DISCUSSION 
SEMIVOLATILES  -  20316 


INTRODUCTION 

1.  This  narrative  covers  the  analysis  of  seventeen  (17) 
samples  in  accordance  with  protocols  based  on  NYSDEC  ASP 
(12/91) . 

HOLDING  TIMES 

2 .  The  extraction  and  analytical  holding  times  for  this 
analysis  were  met. 

CALIBRATIONS 

3.  All  required  .minimum  RRFs  and  maximum  %  RSD  initial 
calibration  requirements  have  been  met  in  accordance  with  the 
method. 


~  required  minimum  RRFs  and  maximum  %D  continuing 

calibration  requirements  have  been  met  in  accordance  with  the 
method . 

METHOD  BLANKS 

4 .  No  target  or  non-target  analytes  were  detected  in  the 
method  blanks . 

SURROGATES 

5.  All  surrogate  recoveries  met  QC  criteria. 

MATRIX  SPIKE  BLANKS 

6 .  The  recoveries  for  the  matrix  spike  blanks  were  within  QC 
limits,  with  the  exception  of  2 , 4-Dinitrotoluene, 
4-Nitrophenol  and  Pentacholorophenol ,  which  showed 

a  106%,  120%  and  112%  recovery,  respectively. 

MATRIX  SPIRES 

7.  Sample  3-005-3  was  utilized  in  the  MS/MSD  series. 

-The  recoveries  for  the  matrix  spikes  were  within  QC  limits 
with  the  exception  of  2, 4-Dinitrotoluene  in  the  matrix 
spike,  which  showed  a  100%  recovery  and  Phenol  in  the  matrix 
spike  duplicate,  which  showed  a  96%  recovery. 
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INTERNAL  STANDARD 


8.  All  area  responses  and  retention  times  fell  within 
acceptable  ranges. 

SAMPLE  COMMENTS 


9.  No  analytical  problems  were  encountered. 

-  As  documented  by  the  enclosed  QC  Problem  Notification,  the 
the  samples  received  for  3-005-3  and  the  MS  and  MSD  appeared 
to  be  different  in  nature. 
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SPG  Narrative 


PESTICIDE  FRACTION 


Login  No.:  20316 


Surrogates 

The  recovery  of  DCB  was  outside  the  advisory  QC  limits  in  sample 
BD-003-1  on  both  columns.  The  recovery  of  TCX  was  outside  the 
advisory  QC  limits  in  PBLK03 .  All  other  recoveries  met  QC  criteria. 


Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duplicate /Matrix  Spike  Blank  (MS/MSD/MSB) 

Sample  3-005-3  was  utilized  for  the  MS /MSP.  All  spike  recoveries 
and  RPD  values  were  within  QC  limits  for  the  MS,  MSP  and  MSB. 


Method  Blanks 

No  target  compounds  were  detected  in  PBLK03 ,  PBLK75  or  PBLK76 . 


Calibrations 


The  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 


Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  NYS  ASP  (12/91) .  Sample  2-003-1 
was  analyzed  at  a  1:3  dilution  due  to  a  highly  colored  and  viscous 
matrix.  No  further  analytical  problems  were  encountered. 
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GC  GAS  FRACTION 


Surrogates 

All  recoveries  met  QC  criteria. 

Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duplicate/Matrix  Spike  Blank  (MS/MSD/MSB). 
Sample  3-005-3  was  utilized  for  the  MS/MSD. 

Method  Blanks 

No  target  compounds  were  detected  in  VBLK68  or  VBLK69. 
Calibrations 

The  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 
Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  a  modified  SW-846  Method  8015.  No 
analytical  problems  were  encountered. 
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GC  FUEL  FRACTION 


Surrogates 

All  recoveries  met  QC  criteria. 

Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duplicate/Matrix  Spike  Blank  (MS/MSD/MSB) 
Sample  3-005-3  was  utilized  for  the  MS/MSD. 

Method  Blanks 

No  target  compounds  were  detected  in  FBLK76  or  FBLK77 . 
Calibrations 

The  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 


Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  a  modified  SW-846  Method  8015.  Due 
to  sample  matrix,  sample  2-003-1  was  analyzed  at  a  1:5  dilution.  No 
further  analytical  problems  were  encountered. 
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I  certify  that  this  data  package  is  in  compliance  with  the  terms 
and  conditions  of  the  contract,  both  technically  and  for 
completeness,  for  other  than  the  conditions  detailed  above.  Release 
of  the  data  contained  in  this  h&Vdcopy  data  package  has  been 
authorized  by  the  Laboratory  Manager  or  his  designee,  as  verified 
by  the  following  signature.  ( 

/.,  4. 
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LABORATORY  SAMPLE  TYPE  OF 

NUMBER  IDENTIFICATION  SAMPLE 


1823201 

3-1B1 

1823202 

3-1B2 

1823203 

3-1B3 

1823204 

3-2B1 

1823205 

3-2B2 

1823206 

3-2B3 

1823207 

3-3B1 

1823208 

3-3B2 

1823209 

3-3B3 

1823210 

3-3B3D 

1823211 

3-3B3MS 

1823212 

3-3B3MSD 

1823213 

3-6B1 

1823214 

3-6B2 

1823215 

3-6B3 

1823216 

3-4B1 

1823217 

3-4B2 

1823218 

3-4B3 

1823219 

3-4B3D 

1823220 

EB-1 

1823221 

FB-1 

1823222 

EB-2 

1823223 

FB-2 

1823224 

TB-1 

1823225 

TB-2 

1823226 

TB-3 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Soil 

Water 

Water 

Water 

Water 

Water 

Water 

Water 
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VOLATILE  FRACTTOm 


System  Monitoring  Compound* 

All  recoveries  met  Qc  criteria. 


Blank  assasm 


- - — - - - i  +  /  nop  ^ 

RPDPvaluesBwe^e%ItMn2eQc  limits*  for^the  MS,1  MSD^kIb^ ^ 

Method  R1 anVc 

concentration°withinaQcdlimitsd  No  tarot'  VBLK2S  and  VELK2S  at  a 
in  VBLK22 .  Methylene  Chloride  ind  Acetone  COmPounds  «®re  detected 
at  concentrations  within  6C  limits  detected  in  VBLK27 


Calibrations 


The  initial  and 


continuing  calibrations 


passed  Qc  criteria. 


Internal  Standni-d* 

rerun  s-^R^Boto^rt^o^data  f°r  sainple  3"4B2  and  its 

times  and  all  other  area 


Samples 


problems  twere^^jTcoun^eredt  33  P<2r  NYS  ASP  <12'91) 


No  analytical 
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SEMIVOLATILE  FRACTION 
Surrogates 

Two  base  neutral  surrogate  recoveries  were  outside  QC  limits  in 
sample  3-4B1  as  a  result  of  the  high  dilution  (1:10).  No  further 
action  was  taken.  Four  (4)  recovery  values  were  outside  QC  limits 
in  sample  EB-2 .  Two  (2)  of  these  recoveries  exceeded  the  maximum 
reportable  value  on  the  Form  II  (999*) .  The  sample  was  reextracted, 
EB-2RE,  and  all  surrogate  recoveries  were  within  QC  limits.  Both 
sets  of  data  are  being  submitted  since  the  reextraction  was 
performed  outside  holding  time. 

All  other  surrogate  recoveries  met  QC  criteria. 


Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duplicate /Matrix  Spike  Blank  fMS /MSP /MSB) 

Sample  3-3B3  was  utilized  for  the  MS/MSD.  Two  (2)  out  of  twenty-two 
(22)  spike  recoveries  were  outside  advisory  QC  limits.  All  RPD 
values  were  within  limits. 

In  the  MSB  one  (1)  out  of  eleven  (11)  spike  recoveries  was  outside 
QC  limits.  Two  (2)  TICs  were  found. 


Method  Blanks 

In  SBLK11,  bis (2-Ethylhexyl) phthalate  was  detected  at  a 
concentration  less  than  the  Contract  Required  Quantitation  Limit 
(CRQL)  .  Two  ( 2 )  TICs  were  also  found.  The  TIC  at  retention  time 
5.69  could  possibly  be  attributed  to  Aldol  condensation.  In  SBLK54, 
no  target  compounds  were  detected.  Three  (3)  TICs  were  found.  In 
SBLK64,  no  compounds  were  detected. 


Calibrations 

All  calibration  criteria  was  met  in  each  of  the  initial  and 
continuing  calibrations. 


0000015 


nytest  environmental 


me 


SPG  Narrative 


Login  No. :  18232 


SEMI VOLATILE  FRACTION-cont 1 d . 


Internal  Standards 


In  sample  EB-2,  the  area  responses  of  Acenaphthene-dlO  , 
Phenanthrene-dlO  and  Chrysene-dl2  were  below  the  lower  limits. 
Perylene-dl2  was  not  found.  The  sample  was  reextracted,  EB-2RE  and 
all  area  responses  were  within  limits.  Since  the  reextraction  was 
performed  outside  holding  time,  both  sets  of  data  are  being 
submitted. 

All  other  internal  standard  area  responses  and  retention  times  fell 
within  acceptable  ranges. 


Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  NYS  ASP  (12/91)  .  Sample  3-1B1  was 
run  at  a  1:4  dilution.  Samples  3-4B1  and  3-6B1  were  run  at  a  1:10 
dilution.  As  noted  above  the  high  dilution  affected  the  surrogate 
recoveries  for  3-4B1. 

Sample  EB-2  was  reextracted  due  to  high  surrogate  recoveries.  One 
(1)  internal  standard  was  also  missing.  Due  to  insufficient  sample, 
the  reextract  EB-2RE,  was  run  at  reduced  volume  (400  ml  rather  than 
1000  ml),  resulting  in  a  1:2.5  dilution.  Since  the  reextraction  was 
performed  outside  holding  time,  both  sets  of  data  are  being 
submitted. 

No  other  problems  were  encountered. 


0000016 


THIS  PAGE  INTENTIONALLY  LEFT  BLANK 


test  environmental 


me 


SPG  Narrative 


Login  No. :  18232 


PESTICIDE /PCB  FRACTION 
Surrogates 

Samples  3-6B1'  and  3-4B2  had  TCX  just  below  advisory  QC  limits  on 
column  DB-608 .  Samples  3-1B2,  3-1B3,  3-2B1,  3-2B2,  3-2B3,  3-3B1, 
3-3B2,  3-3B3 ,  3-3B3D,  3-3B3MSD,  3-4B3,  3-4B3D,  3-6B1,  3-6B2,  3-6B3, 
MSB,  PBLK60,  PBLK73  and  PBLK74  had  TCX  recovery  below  advisory  QC 
limit  on  both  columns.  Samples  3-2B2,  3-3B2,  3-4B2  and  PBKL60  had 
DCB  below  advisory  QC  limits  on  one  column.  Samples  3-1B2,  3-1B3, 
3-2B3 ,  3-4B1 ,  3-4B3,  3-6B3,  FB-2  and  PBLK73  had  DCB  below  QC  limits 
on  both  columns.  All  other  recoveries  met  QC  criteria. 


Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duplicate/Matrix  Spike  Blank  (MS/MSD/MSB^ 

Sample  3— 3B3  was  utilized  for  the  MS/MSD.  All  spike  recoveries  and 
RPD  values  were  within  QC  limits  for  the  MS,  MSP  and  MSB. 


Method  Blank 


No  target  compounds  were  detected  in  PBLK60,  PBLK72 ,  PBLK73  and 
PBLK74 . 


Calibration 


The  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 


Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  NYS  ASP  (12/91).  Sample  3-1B1, 
3-6B1  and  3-4B1  were  diluted  1:2,  1:10  and  1:10  respectively,  due 
to  the  viscous  nature  of  the  extracts.  Samples  3-1B1,  3-2B1,  3-6B1 
and  3-4B1  were  diluted  before  analysis  based,  on  screening  analysis 
and  the  color  of  the  extracts  to  meet  baseline  requirements.  No 
other  analytical  problems  were  encountered. 
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GC  Fuel / GC  Gas 


Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duplicate  CMS /MSP) 
Sample  3-3B3  was  utilized  for  the  MS/MSD. 


Method  Blanks 


No  compounds  were  detected  in  the  method  blanks. 


Samples 

Samples  were  analyzed  as  per  required  protocols.  For  GC  Fuel 
analysis.  Naphthalene  was  added  as  a  surrogate.  Upon  analysis,  it 
degraded  and  is  therefore,  not  being  reported.  Samples  3-1B1,  3- 
6B1 ,  3-4B1  and  3-4B2  were  analyzed  at  dilutions  due  to  consistency. 
No  further  problems  were  encountered. 
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LABORATORY 

SAMPLE 

TYPE  OF 

NUMBER 

IDENTIFICATION 

SAMPLE 

2070701 

01-MW1 

Water 

2070702 

02-MW1 

Water 

2070703 

03-MW1 

Water 

2070704 

03 -MW/MS 

Water 

2070705 

03-MW/MSD 

Water 

2070706 

EQUIPBLK 

Water 

2070707 

STATION 

Water 

2070708 

TRIP  BLK 

Water 

LABORATORY 

NUMBER 


2072801 

2072802 

2072803 

2072804 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  Inc. 


SAMPLE 

IDENTIFICATION 


01-MW2 
02-MW2 
03-MW2  • 
TRIP  BLK 


TYPE  OF 
SAMPLE 


Water 

Water 

Water 

Water 


NARRATIVE  DISCUSSION 
VOLATILES  -  20707,20728 


INTRODUCTION 

This  narrative  covers  the  analysis  of  thirteen  (13)  samples  in 
accordance  with  protocols  based  on  NYSDEC  ASP  (12/91) . 

HOLDING  TIMES 


The  analytical  holding  time  for  this  analysis  was  met. 

CALIBRATIONS 

All  required  minimum  RRFs  and  maximum  %  RSD  initial  calibration 
requirements  have  been  met  in  accordance  with  the  Method. 

All  required  minimum  RRFs  and  maximum  %  D  continuing  calibration 
requirements  have  been  met  in  accordance  with  the  Method. 

METHOD  BLANKS 


The  method  blanks  associated  with  these  samples  did  not  contain 
any  target  compounds  at  or  above  QC  limits. 

SURROGATES 

All  surrogate  recoveries  met  QC  criteria. 

MATRIX  SPIKES 


Sample  03-MW1  was  utilized  for  the  MS/MSD.  All  spike  recoveries 
and  RPD  values  were  within  QC  limits. 

INTERNAL  STANDARDS 

All  area  responses  and  retention  times  fell  within  acceptable 
ranges . 

SAMPLE  COMMENTS 


The  TICs  identified  as  "Unknown  Siloxane"  are  most  probably  due 
to  column  degradation  and  not  sample  constituency. 

No  further  analytical  problems  were  encountered. 
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NARRATIVE  DISCUSSION 
SEMIVOLATILES  -  20707,  20728 


INTRODUCTION 


This  narrative  covers  the  analysis  of  ten  (10)  samples 
in  accordance  with  protocols  based  on  USEPA  CLP  (3/90)  . 

HOLDING  TIMES 


The  extraction  and  analytical  holding  times  for  this 
analysis  were  met. 

CALIBRATIONS 

All  required  minimum  RRFs  and  maximum  %RSD  initial 
calibration  requirements  have  been  met  in  accordance  with  the 
method . 

All  required  minimum  RRFs  and  maximum  %D  continuing 
calibration  requirements  have  been  met  in  accordance  with  the 
method . 

METHOD  BLANKS 


No  target  or  non-target  analytes  were  detected  in  method  blank 
SBLK71 . 

SURROGATES 


All  surrogate  recoveries  met  QC  criteria. 

Please  be  advised  that  the  QC  limits  listed  for  the  recoveries 
of  2-Chlorophenol-d4  and  1 , 2-Dichlorobenzene-d4  are  advisory. 

MATRIX  SPIKE  BLANKS 

The  recoveries  for  the  matrix  spike  blank  were  within  QC 
limits,  with  the  exceptions  of  4-Chloro-3-Methylphenol 
and  4-Nitrophenol,  which  showed  98%  and  100%  recoveries, 
respectively. 

MATRIX  SPIKES 


Sample  03-MW1  was  utilized  in  the  MS/MSD  series. 

Fifteen  (15)  out  of  twenty  two  (22)  spike  recoveries  and  ten 
(10)  out  of  eleven  (11)  RPD  values  fell  within  the  advisory  QC 
limits . 
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INTERNAL  STANDARDS 

All  area  responses  and  retention  times  fell  within 
acceptable  ranges. 

SAMPLE  COMMENTS 


No  analytical  problems  were  encountered. 

The  TICs  identified  as  "Unknown  Siloxane"  are  most  probably 
due  to  column  degradation  and  not  sample  constituency. 
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Pesticide/PCB  Fraction 


Surrogates 

Samples  02-MW1  and  03-MWl  had  DCB  recovery  slightly  below  advisory 
QC  limits  on  DB-1701  column.  PBLK63  had  TCX  recovery  slightly 
below  advisory  QC  limits  on  both  columns.  All  other  surrogate 
recoveries  met  QC  criteria. 


Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duplicate /Matrix  Spike  Blank  fMS/MSD/MSB) 

Sample  03-MWl  was  utilized  for  the  MS/MSD.  All  spike  recoveries 
and  four  (4)  out  of  six(6)  RPD  values  were  within  QC  limits  for  the 
MS/MSD.  All  spike  recoveries  were  within  QC  limits  for  the  MSB. 


Method  Blank 


No  target  compounds  were  detected  in  PBLK03  and  PBLK63 . 


Calibrations 


The  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 


Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  NYS  ASP  (12/91).  No  other 
analytical  problems  were  encountered. 
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GC  GAS  FRACTION 


Surrogates 

All  recoveries  met  QC  criteria. 

Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duplicate  (MS/MSD) 

Sample  03-MW1  was  utilized  for  the  MS/MSD.  * 

Method  Blanks 

No  target  compounds  were  detected  in  VBLK94  or  VBLK97 . 

Calibrations 

The  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 

Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  a  modified  SW-846  Method  8015.  No 
analytical  problems  were  encountered. 

c : \wp5l\cns\ac 
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SPG  Narrative 


Login  No.  :  20707  /  20728 


GC  FUEL  FRACTION 

Surrogates 

All  recoveries  met  QC  criteria. 

Matrix  Spike/Matrix  Spike  Duplicate/Matrix  Spike  Blank  (MS/MSD/MSB) 
Sample  03-MW3  was  utilized  for  MS/MSD  analysis. 

Method  Blanks 

No  target  compounds  were  detected  in  FBLK29  or  FBLK30. 
Calibrations 

The  initial  and  continuing  calibrations  passed  QC  criteria. 


Samples 

All  samples  were  analyzed  as  per  a  modified  SW-846  Method  8015  and 
in  accordance  with  the  NYS  ASP.  No  analytical  problems  were 
encountered . 
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Login  No. :  20707 


The  samples  were  analyzed  according  to  the  required  protocols. 
No  problems  were  encountered. 
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NON-CONFORMANCE  SUMMARY 
(Case  Narrative) 


Login  No. :  20728 


The  samples  were  analyzed  according  to  the  required  protocols. 
No  problems  were  encountered. 
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Method  Qualifiers  for  Organic  CLP  Methodologies 


Q  Qualifier  -  Specified  entries  and  their  meanings  as  follows: 

D  -  Indicates  compound  was  analyzed  for  but  was  not 

detected.  The  sample  quantitation  limit  is  cor.ected 
for  dilutions  and  for  the  moisture  content  for  soil 
samples.  If  a  sample  extract  can  not  be  concentrated 
to  the  protocol  -  specific  volume,  this  fact  is  also 
accounted  for  in  reporting  the  sample  quantitation 
limit.  The  number  is  the  minimum  detected  limits  for 
the  sample. 


J  -  Indicates  an  estimated  value.  The  flag  is  used 

either  when  estimating  concentration  for  tentatively 
identified  compounds  where  a  1:1  response  is 
assumed,  or  when  the  mass  spectral  data  indicates 
the  presence  of  a  compound  that  meets  the 
identification  criteria  but  the  result  is  less  than 
the  sample  quantitation  limit  but  greater  than  zero. 

N  -  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound.  This 

flag  is  used  only  for  tentatively  identified 
compounds,  where  the  identification  is  based  on  a 
mass  spectral  library  search.  It  is  applied  to  all 
TIC  results.  For  generic  characterization  of  a  TIC, 
such  as  chlorinated  hydrocarbon,  the  N  code  is  not 
used. 


P  -  This  flag  is  used  for  a  pesticide/Aroclor  target 

analyte  when  there  is  greater  than  25%  difference 
for  detected  concentrations  between  the  two  GC 
columns.  The  lower  of  the  two  values  is  reported  on 
Form  I  and  flagged  with  a  "P" . 

C  -  This  flag  applies  to  pesticide  results  where  the 

identification  has  been  successfully  confirmed. 

B  -  This  flag  is  used  when  the  analyte  is  found  in  the 

associated  blank  as  well  as  the  sample.  It 
indicates  possible/probable  blank  contamination  and 
warns  the  data  user  to  take  appropriate  action. 
This  flag  is  used  for  a  TIC  as  well  as  for  a 
positively  identified  target  compound. 

E  -  This  flag  identifies  compounds  whose  concentrations 

exceeded  the  calibration  range  of  the  GC/MS 
instrument  for  that  specific  analysis. 

D  -  This  flag  identifies  all  compounds  identified  in  an 

analysis  at  a  secondary  dilution  factor. 

A  -  This  flag  indicates  that  a  TIC  is  a  suspected  aldol- 

condensation  product. 


Method  Qualifiers  for  Inorganics 

FORM  I -IN  includes  fields  for  three  types  of  results  qualifiers.  These  qualifiers  must  be  completed  as  follows: 

*  C  (Concentration)  qualifier  -  Enter  "B"  if  the  reported  value  was  obtained  from  a  reading  that  was  less  than  the 
Contract  Required  Detection  Limit  (CRDL)  but  greater  than  or  equal  to  the  Instrument  Detection  Limit  (IDL).  If  the 
analyte  was  analyzed  for  but  not  detected,  a  "U"  must  be  entered. 

*  Q  Qualifier  —  Specified  entries  and  their  meanings  are  as  follows  : 

E  -  The  reported  value  is  estimated  because  of  the  presence  of  interference. 

M  -  Duplicate  precision  not  met  (  CV  >  20%). 

N  -  Spiked  sample  recover)'  not  within  control  limits. 

S  -  The  reported  value  was  determined  by  Method  of  Standard  Addition  (MSA). 

W  -  Post-digestion  spike  for  Furnace  AA  analysis  is  out  of  control  limits  (85-1 15%),  while  sample 

absorbance  is  less  than  50%  of  spike  absorbance. 

*  -  Duplicate  analysis  not  within  control  limits. 

+  -  Correlation  Coefficient  for  MSA  is  less  than  0.995. 

Entering  "S",  "W"  or  "+"  is  mutually  exclusive. 

*  M  (Method)  qualifier  -  enter: 

-  "P"  for  ICP 

"A"  for  Flame  AA 
"F"  for  Furnace  AA 

-  "CV"  for  Cold  Vapor  AA 

"AV"  for  Automated  Cold  Vapor  AA 
"AS"  for  Semi-Automated  Spectrophotometric 
"C"  for  Manual  Spectrophotometric 
"T"  for  Titrimetric 


’NR"  if  the  analyte  is  not  required  to  be  analyzed. 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (Dm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

CAS  NO.  COMPOUND 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG 

Lab  Sample  ID: 

Lab  File  ID:  E1584 _ 

Date  Received:  09/20/93 

Date  Analyzed:  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


TB-1 


No.  : 


1823224 


74-87-3 - Chlorcme  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  chloride 

3 

BJ 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1 -Diehl  oroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2 -Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

7  5-27-4 - Bromodichlorame  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1,2 -Die  hlor  opr  opane 

10 

u 

10061-01-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1 , 1 , 2-Trichlcroethane 

10 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans  -1,3  -Dichloropropene 

*■  10 

u 

75-25-2 - Bramoform 

10 

u 

108-10-1 - 4 -Methyl-2 -Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroe  thane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chloroben  zene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  ( total ) 

10 

u 

00000G5 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ml 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not .dec.  _ 


:  9320415 


TB-1 


:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  sample  ID:  1823224 
Lab  File  ID:  E1584 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/23/93 


GC  column:  PACK _  ID: 

Soil  Extract  Volume: 


2 . 00  (nm) 
_  (UL) 


Dilution  Factor:  _ l.Q 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _0  (ug/L  or  ug/Kg)  ds/l 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

- - - - - 

OOOOOGG 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (lcw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (m) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

CAS  NO.  COMPOUND 


EPA  SAMPLE  NO. 


SDG 

Lab  Sample  ID: 

Lab  File  ID:  E1585 _ 

Date  Received:  09/20/93 

Date  Analyzed :  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1 . 0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Contract:  9320415 


SAS  NO 


TB-2 


No. : 


1823225 


74-87-3 - -Chi  or  one  thane 

10 

u 

74-83-9 - Brosnorne  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

3 

BJ 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2-Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66  -3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bramodichlorcane  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1,2-Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - c  is -1, 3 -Die  hlor  opr  opene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124  -4  8-1 - Dihrarrochlorarne  thane 

10 

u 

79-00-5  - 1 ,1,2 -Trichloroethane 

10 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6  -trans-1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Brcmoform 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Methy  1-2-Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - -Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

000006? 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


TB-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Leve  1 :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 


:  9320415  j _ 

:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823225 
Lab  File  ID:  E1585 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/23/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Soil  Extract  Volume:  _  (uL)  Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CON C. 

Q 

00000G8 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


XA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

CAS  NO.  COMPOUND 


SDG 

Lab  Sample  ID: 

Lab  File  ID:  E1586 _ 

Date  Received :  09/20/93 

Date  Analyzed:  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1 . 0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


Contract:  9320415 
SAS  No. : 


TB-3 


No. : 


1823226 


74-87-3 - Chlor  one  thane 

10 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chlor  oe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  chloride 

3 

BJ 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1 -Diehl  oroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1 -Diehl  or  oe  thane 

10 

u 

540-5 9-0 - 1 , 2  -Dichloroethene  ( total ) 

10 

u 

67-66-3  -  — -Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - — 1,2  Diehl  or  oe  thane 

10 

u 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1,1 -Trichloroe thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27  -4 - Bramodichlorome  thane 

10 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

10 

u 

10061  -01-5 - c  is  -1 , 3  -Dichloropropene 

10 

u 

79  01-6 — -  -Tr  ichlor  oe  the  ne 

10 

u 

124-4  8-1 - Dibromochlorcme  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1, 1 , 2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans  -1,3  -Dichloropropene 

10 

u 

75-25  2  -  -Bramoform 

10 

u 

108-10-1 - 4 -Methyl-2 -Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2  -Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  ( total ) 

10 

u 

00000G9 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


TB-3 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SA S  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5 . 0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  NO . : 


Lab  Sample  ID:  1823226 
Lab  File  ID:  E1586 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1  »Q 

Soil  Aliquot  Volume :  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000070 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


Lab  Name: 
Lab  Code: 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


TRIPBI^K 


SDG  NO . : 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (lcw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 


Lab  Sample  ID:  1824224 
Lab  File  ID:  E1611 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 
Dilution  Factor:  _ 1^0 


Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

OOOOOG5 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281W 
Matrix :  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  ( g/mL)  ML 

Level:  (lcw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 
SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1828115 
Lab  File  ID:  £1616 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed :  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 3-0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS : 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


7  4-87  -3 - Chlorame  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1 , 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2 -Die  hi  or  oe  thene  (total ) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2-Butanone 

10 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27  -4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

78-87  -5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - c is -1 , 3  -Dichlor  opropene 

10 

u 

79-01-6 - Tr  i  ch  lor  oe  t  he  ne 

1° 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans  -1 , 3  -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

-:10 

u 

108-10  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18  -4 - Tetr  achloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1,1, 2,2  -Tetr  achloroe  thane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - 1 - Xylene  ( total ) 

10 

u 

0000047 


FORM  I  VOA 


3/90 


is 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1828115 
Lab  File  ID:  E1616 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281W  SAS  No.:  _  SDG  No 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (urn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed :  09/27/93 

Dilution  Factor:  1.0 


Soil  Aliquot  Volume : 


.(uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

- - - 

0000048 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  WATER 


TRIPBLK 


SDG  No. :  20316 


Lab  Sample  ID:  2031618 


Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture :  not  dec .  _ . 

GC  Column : CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume: _ (uL) 


Lab  File  ID:  M6871.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 
CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


FORM  I  VOA 


V  00004  6 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  2031618 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  M6871.D 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  04/07/94 

%  Moisture:  not  dec.  _  Data  Analyzed:  04/12/94 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm)  Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL)  Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


Number  TICs  found:  0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5 . 0  (g/mL)  ML 

Level:  (Icw/med)  LOW 

%  Jtoisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2. 00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

CAS  NO.  COMPOUND 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG 

Lab  Sample  ID: 

Lab  File  ID:  E1569 _ 

Date  Received:  09/20/93 

Date  Analyzed:  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


EB-1 


No. : 


1823220 


) 

i 


74-87-3 - Chlorcmethane 

10 

u 

74-83-9 - Bramame  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

2 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1  f  i-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1 , 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2 -Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66-3 - -Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1, 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochloraine  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans  -1 , 3  -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Branoform 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Methyl  -2  -Pent  anone 

10 

u 

591-78-6 - 2 -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2 , 2  -Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-4 1-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

0  0  C  0  0  5  7 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2 . 00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 
SAS  No. :  _ 


EB-1 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1823220 
Lab  File  ID:  E1569 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed :  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1 . 0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ ( uL ) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  SILOXANE 

35.90 

5 

J 

00C0058 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


EB-1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 

Matrix:  ( soil /water )  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N_  pH:  5.0 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823220 

Lab  File  ID:  B5057 _ 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95  -2 - Phenol 

10 

u 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chloroethyl )  Ether 

10 

u 

95-57-8 - 2  -Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 1,3  -Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 1 , 4-Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50-1 - 1 , 2 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-48  -7 - 2  -Me  thylphenol 

10 

u 

108-6  0-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-chloropropane )_ 

10 

u 

106-44-5 - 4 -Me  thylphenol 

10 

u 

621-64  -7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

10 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

10 

u 

98-95  -3 - Nitrobenzene 

10 

u 

78-59- 1 - 1 s  ophorone 

10 

u 

88-75-5 - 2-Nitrophenol 

10 

u 

105-67-9 - 2 , 4 -Dime thylphenol 

10 

u 

111-91-1 - bis  ( 2-Chloroethoxy )  methane _ _ 

10 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 1,2, 4 -Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 4  -Chloroaniline 

10 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-50-7 - 4 -Chloro-3  -methylphenol 

10 

u 

91-57-6 - 2  -Methylnaphthalene 

~  10 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - 2, 4 , 6-Trichlorophenol 

10 

u 

95-95-4 - 2, 4, 5-Trichlorophenol 

25 

u 

9 1-58-7 - 2-Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

25  1 

u 

131-11-3 - Dime  thy  Iphthalat  e 

10 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 2 , 6 -Dini  trotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 3-Nitroaniline 

25 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

10 

u 

0000 J  22 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  fuL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1823220 
Lab  File  ID:  B5057 


Injection  Volume:  _ 2.0(uLl 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5,0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  ug/L 


51-28  -5 - 2  ,  4  -Dinitr ophenol 

25 

u 

100-02-7 - 4 -Nitr  ophenol 

25 

u 

132-64-9 - DiJbenzofuran 

10 

u 

121-14-2 - 2 , 4  -Dinitr ot oluene 

10 

u 

84  66  2  Diethylphthalate 

10 

u 

7005-7 2-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

10 

u 

86-73-7 - Fluore  ne 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitxoaniline 

25 

u 

534-52-1  4  , 6 -Dinitro-2 -re thy Iphenol 

25 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

10 

u 

101-55-3 - 4-Brctnophenyl-phenylether 

10 

u 

118-74-1 - -Hexachlorobenzene 

10 

u 

b/  yb  t  -  Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

10 

u 

120-12-7 - Anthracene 

10 

a 

86-74-8 - Carbazole 

10 

u 

84  74  2  — Di-n-Butylphthalate 

10 

u 

206-4 4-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

a 

85-68-7 - Butylbenzylphthalate 

10 

u 

91  94  1  3, 3 ' -Dichlorobenzidine 

10 

u 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

'  .10  . 

u 

117-81-7  bi s ( 2 -Ethy Ihexyl ) pht halate 

10 

u 

117-84-0 - Di  -n-ocrtylphthal  ate 

10 

u 

205-99-2  Benzo ( b ) fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

10 

u 

193-39 -5  Indeno (1,2,3 -cd) pyrene 

10 

u 

53-70-3  Drbenz ( a, h) anthracene 

10 

a 

191-24-2 - Benzo  ( g,  h,  i )  pery  lene 

10  i 

u 

0000123 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil /water)  WATER  Lab  Sample  ID:  1823220 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  B5057 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  09/20/93 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _  Date  Extracted:  09/22/93 

Concentrated  Extract  Volume :  1000  fuL)  Date  Analyzed:  09/25/93 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL)  Dilution  Factor:  _ 1 . 0 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 2  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

10.57 

5 

JB 

2. 

UNKNOWN 

10.71 

8 

JB 

0000124 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTKST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SEPF 

Concentrated  Extract  Volume:  10000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5 . 0 


9320415 

_  sex; 

Lab  Sample  ID:  1823220 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  10/02/93 
Dilution  Factor:  1.00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N 


EB  — 1 


No.  : 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

0.050 

u 

319-85-7 - beta-BHC 

0.050 

u 

319-86-8 - delta-BHC 

0.050 

u 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

0.050 

u 

7  6  -44-8 - Heptachlor 

0.050 

u 

309-00-2 - Aldrin 

0.050 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

0.050 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

0.050 

u 

6  0-57-1 - Dieldrin 

0.10 

u 

72-55-9 - 4, 4  '-DDE 

0.10 

u 

72-20-8 - Endrin 

0.10 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

0.10 

u 

72-54-3 - 4,4  '-DDD 

0.10 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

0.10 

u 

50-29-3 - 4,4  '-DDT 

o 

• 

o 

u 

72-43-5 - Methoxyc  h  lor 

0.50 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

0.10 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

0.10 

u 

5103-7 1-9 - alpha-Chlordane 

0.050 

u 

5103-74-2 - gamma-Chlordane 

0.050 

u 

8001-35  -2 - Toxaphene 

5.0 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

1.0 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

2.0 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

1.0 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

1.0 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

1.0 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

1.0 

u 

11096-32-5 - Aroclor-1260 

1.0 

u 

00001  54 


FORM  I  PEST 


3/90 


U.S.  EPA  -  CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  10195 


Case  No.:  18232  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


EB-1 


SDG  No.:  SDG405 


|  Matrix  (soil/water) :  WATER 
Level  (low/med) :  LOW _ 

] 

I  %  Solids:  0.0 


Lab  Sample  ID:  823220 _ 

Date  Received:  09/20/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L_ 


Comments: 


|CAS  No. 

i  i 

|  Analyte  (Concentration 
1  1 

i  i 
|  C  | 

1  1 

Q 

i  i 
|  M  | 

1  1 

|  7429-90-5 

| Aluminum  | 

57.6 

|  U  | 

* 

1  P  1 

| 7440-36-0 

| Antimony  | 

30.8 

|  U  1 

IP  1 

17440-38-2 

| Arsenic  | 

5.0 

|  U  | 

1  F  | 

17440-39-3 

| Barium  | 

17.8 

|  U  | 

1  P  1 

|  7440-41-7 

| Beryllium | 

0.50 

|  U  | 

1  P  1 

17440-43-9 

| Cadmium  | 

3.8 

I  u  I 

1  P  1 

|  7440-70-2 

| Calcium  | 

626 

|  U  | 

1  P  1 

17440-47-3 

| Chromium  | 

8.2 

I U  I 

1  P  1 

17440-48-4 

| Cobalt  | 

9.9 

I  U  1 

I  P  1 

|  7440-50-8 

| Copper  | 

7.8 

|  U  | 

1  P  i 

17439-89-6 

| Iron  | 

54 . 8 

1  B  | 

■k 

1  P  1 

17439-92-1 

ILead  I 

3.0 

|  U  | 

N* 

IF  | 

17439-95-4 

| Magnesium] 

762 

|  U  | 

1  P  1 

17439-96-5 

| Manganese ] 

1.4 

I  U  | 

_ N* _ 

1  P  1 

17439-97-6 

| Mercury  | 

0.20 

|  U  | 

|CV| 

17440-02-0 

INickel  | 

19.6 

1  u  | 

IP  1 

17440-09-7 

| Potassiuml 

1940 

I  u  | 

1  P  1 

|  7782-49-2 

I  Selenium  | 

5.0 

|  U  | 

1  F  | 

17440-22-4 

| Silver  | 

4.2 

1  u  1 

N 

1  P  1 

17440-23-5 

| Sodium  | 

268 

1  B  | 

1  P  1 

17440-28-0 

| Thallium  | 

5.0 

l  U  | 

IF  | 

17440-62-2 

| Vanadium  | 

7.3 

|  U  | 

1  P  1 

17440-66-6 

IZinc  I 

7.0 

|  U  I 

1  P  1 

15955-70-0 

[Cyanide  | 

10.0 

]  u  1 

|AS  | 

1  I 

l_l 

CLEAR 

Clarity  Before 

:  CLEAR 

Tex 

COLORLESS 

Clarity  After: 

COLORL 

Art 

FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 

0000014 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


^  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  T,ab  Samp 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML _  Lab  File 


SDG  No.: 


Sample  wt/vol :  5 

Level:  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID 

Soil  Extract  Volume: 


ID:  2 . 00  (mm) 


CAS  NO. 


74-87-3 - 

74- 83-9 - 

75- 01-4 - 

75-00-3 - 

75-09-2 - 

67-64-1 - 

75-15-0 - 

75-35-4 - 

75-34-3 - 

540-59-0 - 

67-66-3 - 

107-06-2 - 

78-93-3 - 

71-55-6 - 

56-23-5 - 

75-27-4 - 

78- 87-5 - 

10061-01-5 — 

|  79-01-6- - 

124-48-1 - 

79- 00-5 - 

71-43-2 - ~ 

100*1-02-6 - 

75-25-2 - 

108-10-1 - 

591-78-6 - 

127-18-4 - 

79-34-5 - 

108-88-3 - 

108-90-7 - 

100-41-4 - 

100-42-5 - 

1330-20-7 - 


COMPOUND 


Lab  Sample  ID:  1823222 

Lab  File  ID:  E1571 

Date  Received :  09/20/93 

Date  Analyzed:  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ l .0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  q 


- Chlorcmethane _ _ 

- Brcanome  thane  _ 

- Vinyl  Chloride _ 

- Chloroe  thane _ _ 

- Methylene  Chloride _ 

- Acetone _ 

- Carbon  Disulfide _ _ 

- 1 , 1  -Dichloroethene_ _ 

- 1 r 1 -Die hi or oe thane _ 

- 1 , 2 -Dichloroethene  (total) 

- -Chloroform _ _ _ " 

- 1  r  2  -Diehl  oroethane_ _ 

- 2 -Butanone_ _ 

- 1 / 1 / 1 -Trichloroe thane _ 

- -Carbon  Tetrachloride 

- Bromodichlorome  thane _ 

- 1,2 -Dichloropropane 

- cis-1 , 3  -Diehl  oropropene _ 

- Trichloroe  thene__ _ 

- Dibromochlorame  thane 

- 1 , 1 / 2 -Trichloroethane 

- Benzene 


- Brcmoform _ 

- 4 -Methyl-2 -Pentanone _ 

- 2 -Hexanone _ 

- Tetrachloroethene _ 

- 1 ,1,2,2  -Tetrachloroe  thane 

- Toluene^ _ ~ 

- Chlorobenzene _ 

- Ethylbenzene _ 

- Styrene_ _ 

- Xylene  (total) _ 


10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

2 

J 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

’  10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10  1 

u 

10  1 

u 

10  1 

J 

0000059 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


EB-2 


Lab  Nane:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18232  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol;  5.0  ( g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


:  9320415  |_ _ 

:  _  SDG  NO . :  _ 

Lab  Sample  ID:  1823222 _ 

Lab  File  ID:  E1571 _ 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  SILOXANE 

i 

36.03 

10 

J 

OOOOOBO 


FORM  X  VOA-TIC 


3/90 


IB 

SEMTVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SASNo.:  _  SDG  No. :  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  1823222 

Sample  wt/vol:  1000_  (g/mL)  Lab  File  ID:  B5074 

Level:  (low/med)  LOW _  Date  Received.  q9/2o/93 

%  Moisture:  -  decanted:  (Y/N)  _  Date  Extracted:  09/22/93 


Concentrated  Extract  Volume:  loop 
Injection  Volume:  _ 2.0(uL> 


(UL) 


Date  Analyzed :  09/28/93 

Dilution  Factor:  _ l . p 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.Q 

CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


Q 


108-95-2 - Phenol 

10 

U 

111-44-4 - bi  s  ( 2  -Ch  lor  oe  thy  1 )  Ether 

10 

u 

9  b -5  /-8 - - - 2  -Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1  1/ 3-Di chlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 1,  4 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50-1  1,2 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-48-7 - 2 -Me  thylphenol 

10 

u 

iuy-60-1  2,2  '-oxybis ( 1-Chloropropane ) 

10 

u 

106-44-5 - 4  -Me  thylphenol 

10 

u 

621-64-7  N-Nitroso-di-n-propylamine 

10 

u 

67-72- 1 - Hexachloroe  thane 

10 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

10 

V 

7  8-59-1 - Isophorone 

10 

u 

88-75-5 - 2 -Nitropheno  1 

10 

u 

105-67-9 - 2, 4  -Dine  thylphenol 

10 

u 

ixi-9 i-i  bis ( 2 -chloroethoxy ) methane 

10 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120  82  1  -  — 1, 2, 4 -Trichlorobenzene 

10 

1 u 

91-20-3 - Naphthalene 

10 

'U 

106-47-8 - 4  ~Ch  loro  aniline 

10 

u 

87-68-3  Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59  50  7  -  —  -4-chloro-3-methylphenol 

10 

u 

.10 

u 

//  4/-4  -  -  -Hexachlorocyclopenta diene 

10 

u 

88-06-2  2,4, 6-Trichlorophenol 

10 

u 

95  95-4  2, 4, 5-Trichlorophenol 

25 

u 

91  58  7  -2-chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 2 -Nitroani  line 

25 

u 

131-11-3 - Dime thy lphthalate 

10 

u 

208-9  6-8 - Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 2,6  -Dinitrotolue  ne 

10 

u 

99-09-2 - 3-Nitroaniline 

25 

u 

83-32-9 - Ac  enaphthene 

10  i 

a 

0000125 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


EB-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix :  ( soil /water )  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  J 

CAS  NO.  COMPOUND 


Contract:  9320415  j _ 

SAS  No . :  _  SDG  No .  :  _ 

Lab  Sample  ID:  1823222 
Lab  File  ID:  B5074 

Date  Received:  09/20/93 
_  Date  Extracted:  09/22/93 

(uL)  Date  Analyzed:  09/28/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

J) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

25 

u 

1 00-02  -7 - 4  -Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

10 

u 

121-14-2 - 2 , 4  -Dinitr  otoluene 

10 

u 

84-66-2 - Diethy  lphthalate 

10 

u 

7005-72-3 - 4-Chloropheny  1-phenylether _ 

10 

u 

86-73-7 - Fluore  ne 

10 

u 

100-01-6 - 4  -Nitroani  line 

25 

u 

534-52-1 - 4, 6 -Dinitr  o-2 -methylphenol _ 

25 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

10 

u 

101-55-3 - 4-Brcmophenyl-phenylether 

10 

u 

118-74  -1 - Hexachlorobenzene 

10 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

10 

u 

12  0-12  -7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Carbazole 

10 

u 

84-74-2 - Di-n-Buty  lphthalate 

10 

u 

206  -44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - -Butylbenzy  lphthalate 

10 

u 

91-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

10 

u 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

>  ■■  .10  . 

u 

117-81-7 - bis  ( 2  -Ethylhexyl )  phthalate _ 

10 

u 

117-84-0 - Di-n-octy  lphthalate 

10 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a)  pyrene 

10 

u 

193-39-5 - Indeno  ( 1,2, 3~cd)  pyrene 

10 

u 

53-70-3 - Dibenz  ( a, h) anthracene 

10 

u 

19 1-24-2 - Benzo  ( g,  h,  i)  perylene 

10 

u 

0000126 


FORM  X  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


EB-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Cede:  NYTEST  Case  No*:  18232 
Matrix:  (soil /water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


Contract:  9320415  | _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823222 
Lab  File  ID:  B5074 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  14 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1* 

UNKNOWN 

11.32 

3 

J 

2* 

UNKNOWN 

13.88 

6 

J 

3. 

UNKNOWN 

14.82 

19 

J 

4. 

UNKNOWN 

16.02 

7 

J 

5. 

UNKNOWN 

16.12 

42 

J 

6* 

UNKNOWN 

16.47 

10 

J 

7. 

UNKNOWN 

16.53 

11 

J 

8. 

UNKNOWN 

17.22 

160 

J 

9. 

UNKNOWN 

18.63 

10 

J 

10. 

UNKNOWN 

20.45 

5 

J 

11. 

UNKNOWN 

21.93 

3 

J 

12. 

UNKNOWN 

22.83 

6 

J 

13. 

UNKNOWN 

24.03 

4 

J 

14. 

UNKNOWN 

27.47 

2 

J 

00001  27 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATELE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil /water)  WATER 

Sample  wt/vol:  400.0  (g/mL)  ML _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volure:  1000  (up 

Injection  Volume:  _ 2.0 (up 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1823222 
Lab  File  ID:  B5148 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/04/93 
Dilution  Factor :  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  ug/L 


108-95-2 - Phenol 

25 

u 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chloroethy  1 )  Ether 

25 

u 

95-57-8 - 2  -ch  lorophenol 

25 

u 

541-73-1 - 1,3 -Dichlorobenzene 

25 

u 

106-46-7 - 1, 4 -Di  chlorobenzene 

25 

u 

95-50-1 - 1,2-Dichlorobenzene 

25 

u 

95-48  7  -  2-Methylphenol 

25 

u 

108-60-1 - 2, 2 '-oxybis  ( 1-Chloropropane) 

25 

u 

106-44-5 - 4-Methylphenol 

25 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di  -n  -propylamine 

25 

u 

67-72-1  He  xachloroe thane 

25 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

25 

u 

78-59-1 - Is  ophorone 

25 

u 

88-75-5 - - — 2 -Ni  tr  ophenol 

25 

u 

105-67-9 - 2, 4 -Dime thylphenol 

25 

u 

lil-91-1 - bis  (2 -Chloroethoxy)  methane 

25 

u 

120-83-2 - 2,4  -Dichlorophenol 

25 

u 

120-82-1 - 1,2, 4 -Trichlorobenzene 

25 

u 

91  20  3-  Naphthalene 

25 

u 

106-47-8 - 4  — Chloroanil  ine 

25 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

25 

u 

59  50-7  -  --  4-chloro-3-methylphenol 

25 

u 

91-57-6 - 2-Methylnaphthalene 

•  25 

u 

77-47-4 - Hexachlorocy  clopen  tadiene 

25 

u 

88-06-2 - 2,4,  6-Trichlorophenol 

25 

u 

95-95-4 - 2, 4, 5 -Trichlor  ophenol 

62 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

25 

u 

88-7  4-4 - 2-Nitroaniline 

62  i 

u 

131-11-3 - Dimathylphthalate 

25  i 

CJ 

208-96-8 - Acenaphthylene 

25  1 

0 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

25  I 

J 

°9  2  3  Nitroaniline 

62  \ 

J 

83-32-9 - Acenaphthene 

25  l 

J 

FORM  I  SV-1 


00C0128 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 

Matrix :  (soil /water )  WATER 

Sample  wt/vol:  400.0  (g/mL)  ML 


Contract:  9320415 

EB-2RE 

SAS  No.: 

SDG 

No. : 

Lab  Sample 

ID: 

1823222 

Lab  File  ID:  B5148 


Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 
Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/04/93 
Dilution  Factor:  _ 1  Q 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


Q 


51-28-5 -  -  2,4-Dinitrophenol 

62 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

62 

u 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

25 

u 

121-14-2 - 2 , 4  -Dini  tr  ot  oluene 

25 

u 

84-66-2 - Die  thy  lphthalate 

25 

u 

7005-72 -3 - 4 -Chlorophenyl -phenyl  ether 

25 

u 

86-73-7 - Fluor  e  ne 

25 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

62 

u 

534-52-1 - 4 , 6-Dinitro-2-methylphenol 

62 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

25 

u 

101-55-3 - 4-Brcsnophenyl-phenylether 

25 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

25 

u 

87  86  5  -  -  — Pentachlorophenol 

62 

u 

85-01-8 - Phenan  thr  e  ne 

25 

u 

120-12-7 - Anthracene 

25 

u 

86-74-8 - Carbazole 

25 

u 

84-7  4-2 - Di-n-Butylphthalate 

25 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

25 

u 

129-00-0 - Pyrene 

25 

u 

85-6  8-7 - Butylbenzy  lphthalate 

25 

u 

91-94- 1 - 3  ,  3 '  -Diehl or obenzidine 

25 

u 

56-55-3 - Be  nzo(  a)  anthracene 

25 

u 

218-01-9 - Chrysene 

-  25 

u 

117-81-7 - bis  ( 2  -Ethy  lhexyl )  phthalate 

25 

u 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

25 

u 

205-99-2 - Benzo(b)  fluoranthene 

25 

u 

207  08  9-  -  Benzo(k) fluoranthene 

25 

u 

50-32-8 - Benzo(  a)  pyrene 

25 

u 

193  39  5  Indeno (1,2, 3 -cd) pyrene 

25 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a, h)  anthracene 

25 

u 

191-24-2 - Benzo(g,h,  i)perylene 

25 

u 

0000125 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  HATER  Lab  Sample  ID:  1823222 

Sample  wt/vol:  400 . 0  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  B5148 _ 

Level:  (low/med)  LOW  .  Date  Received:  09/20/93 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _  Date  Extracted:  10/01/93 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 _ (uL)  Date  Analyzed:  10/04/93 

Injection  Volume:  2.0(uL)  Dilution  Factor:  1-0 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000130 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST 


Case  No.:  18232A  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/m L)  ML 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 


Lab  Sample  ID:  1823222 
Lab  File  ID: 


SEPF 


Extraction :  ( SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume: 

Injection  Volume:  1.00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


CAS  NO. 


COMPOUND 


10000  (uL)  #  Date  Analyzed:  10/02/93 

Dilution  Factor:  1.00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  ,  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

0.050 

u 

319-85-7 - beta-BHC 

0.050 

u 

319-86-8 - delta-BHC 

0.050 

u 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

0.050 

u 

76-44-g - Heptachlor 

0.050 

u 

309-00-2 - Aldrin 

0.050 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

0.050 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

0.050 

u 

60-57-1 - Dieldrin 

0.10 

u 

72-55-9 - 4,4  '—DDE 

0.10 

u 

72-20-3 - Endrin 

0.10 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

0.10 

u 

72-54-3 - 4,4'  -DDD 

0.10 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

0.10 

u 

50-29-3 - 4,4'  -DDT 

0.10 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

0.50 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

0.10 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

0.10 

u 

5103-7 1-9 - alpha-Chlordane 

0.050 

u 

5103-74  -2 - gamma-Chlor  dane 

0.050 

u 

8001-35-2 - Toxaphene 

5.0 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

1.0 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

2.0  ! 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

1.0 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

1.0 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

1.0 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

1.0 

u 

11096-32-5 - Aroclor-1260 

1.0 

u 

0000155 


FORM  I  PEST 


3/90 


U.S.  EPA 


CLP 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


|  EB-2 

Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC.  Contract:  9320415  | _ 


Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Matrix  (soil/water) :  WATER  Lab  Sample  ID:  823222 _ 

Level  (low/med) :  LOW  Date  Received:  09/20/93 


%  Solids: 


0.0 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L 


Color  Before: 
Color  After: 


1 

|CAS  No. 

1 

i  i  ii 

|  Analyte  | Concentration | C | 

1  1  II 

Q 

1  1 
|  M  | 

1  1 

17429-90-5 

| Aluminum  | 

57. 6 |U| 

* 

IP  1 

| 7440-36-0 

| Antimony  | 

30.8 | U  f 

IP  1 

17440-38-2 

| Arsenic  | 

5 . 0  |  U  | 

~\  F  | 

| 7440-39-3 

| Barium  | 

17.8 ) U  r 

"IP  1 

17440-41-7 

| Beryllium | 

0.50 | U  f 

’|P  1 

17440-43-9 

| Cadmium  | 

3.8  |U|' 

’IP  1 

17440-70-2 

| Calcium  i 

62  6  |  U  f 

IP  1 

| 7440-47-3 

| Chromium  | 

8.2 | U  r 

"|P  1 

17440-48-4 

| Cobalt  | 

9 . 9  |  U  | " 

'l  P  1 

17440-50-8 

|  Copper  | 

7.8  |U|' 

‘|  P  1 

17439-89-6 

I  Iron  I 

9 .  o  i  u  r 

* 

IP  1 

|  7439-92-1 

ILead  1 

3.o  i  u  r 

N* 

1  P  1 

17439-95-4 

| Magnesium | 

762  |U|‘ 

1  P  1 

17439-96-5 

(Manganese | 

1.4 | U  f 

_ N* _ 

1  P  1 

17439-97-6 

[Mercury  | 

0.201  r 

|  CV  | 

|  7440-02-0 

[Nickel  | 

19. 6 | U  r 

1  P  1 

17440-09-7 

|  Potassiuml 

1940  |U|‘ 

IP  1 

17782-49-2 

| Selenium  | 

5.0  |  U  r 

w 

1  F  | 

17440-22-4 

| Silver  | 

4.2  |  U  |  ” 

N 

|  P  | 

17440-23-5 

| Sodium  | 

99. 4  |U|" 

IP  1 

17440-28-0 

| Thallium  | 

5 . 0  |  U  f 

1  F  | 

17440-62-2 

| Vanadium  | 

7.3  |U|" 

1  P  1 

17440-66-6 

|Zinc  | 

7 .  o  i  u  r 

IP  1 

15955-70-0 

| Cyanide  | 

10.0  iuf 

|AS  | 

1 

i  r 

l_l 

CLEAR 

Clarity  Before 

:  CLEAR__ 

Texture : 

COLORLESS 

Clarity  After: 

COLORL 

Artifacts 

Comments : 


FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 


0000015 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


EB-3  > 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18242  SAS  No, 
Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5,0  (g/mL)  ML _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec,  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2,00  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


:  9320415  | _ 

:  _  SDG  No . :  _ 

Lab  Sample  ID:  1824220 _ 

Lab  File  ID:  E1607 _ 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ L0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 
Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC, 

Q 

0000057 


TrrvDV/  t  mtp 


-3  /nn 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


SDG  NO. 


Matrix:  (soil /water)  WATER  Lab  Sample  ID:  1824220 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  B5061 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  09/21/93 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _  Date  Extracted:  09/22/93 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL)  Date  Analyzed:  09/25/93 

Injection  Volume:  _ 2_;_0(uL)  Dilution  Factor:  _ 1J. 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


%  Moisture: 


Lab  File  ID:  B5061 


Date  Received:  09/21/93 


Date  Extracted:  09/22/93 


Dilution  Factor: 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


108-95-2 - Phenol 

10 

U 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)Ether 

10 

U 

95-57-8 - 2  -Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 1, 3-Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 1  r  4 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-5  0-1 - 1  ,  2-Dichlorobenzene 

10 

u 

9  5  -48-7 - 2  -Methylphenol 

10 

u 

108-60-1 - 2  ,  2 '  -oxybis  ( 1  -Chloropr opane ) 

10 

u 

106-44-5 - 4 -Methylphenol 

10 

u 

621-64-7 - N-Ni  tr  os  o-di  -n -propylamine _ 

10 

u 

67  -72- 1 - Hexachloroethane 

10 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

10 

u 

78-59-1 - 1 s  ophor  one 

10 

u 

88-7  5-5 - 2  -Nitrophenol 

10 

u 

105-67-9 - 2 , 4-Dimethylphenol 

10 

u 

1 1 1-9 1-1 - bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

10 

u 

120-83-2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 1,2,4  -Trichlorobenzene 

10 

u 

91-2  0-3 - Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 4 -Chloro  aniline 

10 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-5  0-7 - 4  -Chloro-3  -methylphenol 

10 

u 

9 1-57-6 - 2  -Methylnaphthalene 

■  :  io 

u 

77-47 -4 - Hexachlorocyclopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - 2 ,4,6 -Trichlorcphenol 

10 

u 

95-95-4 - 2,4,5  -Tr  ichlorophenol 

25 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 2 -Nitroaniline 

25 

u 

13 1-11-3 - Dime  thy Iphthalate 

10 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 2 , 6-Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 3 -N  itr  oani  line 

25 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

10 

u 

0000120 


FORM  I  SV-1 


3/90 


lc 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 


Contract:  9320415 


EB-3 


SAS  No.:  _  SDG  No.: 


1,13 ttix:  (soil /water)  WATj^k  Lab  Sample  ID:  1824220 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  M3_  Lab  File  ID:  B5061 


Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  

Concentrated  Extract  Volume:  1000  fuL) 
Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:- _ L0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


Q 


51-28-5 - 2,  4-Dinitrophenol 

25 

u 

100  02-7  4-Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

10 

u 

121-14-2 - 2 , 4  -Dinitrotoluene 

10 

u 

84  66-2  -Diethylphthalate 

10 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

10 

u 

86-7  3-7 - Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 4  -Ni  tr  oaniline 

25 

u 

534-52-1 - 4 , 6-Dinitro-2-methylphenol 

25 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

10 

u 

101  55  3  -4  Brcinophenyl-phenylether 

10 

u 

118-74  1  Hexachlorobenzene 

10 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

10 

u 

120-12  -7 - -Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Carbazole 

10 

u 

84  74  2  Di-n-Butylphthalate 

10 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-6  8-7 - Butylbenzylphthalate 

10 

u 

91-94-1 - 3,3'  -Dichlorobenzidine 

10 

u 

56  55  3  Benzo ( a)  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

*  V  io 

u 

117-81-7 - bi  s  ( 2  -Ethy  lhexy  1 )  phthalate 

'  10 

u 

117-84  0  Di-n-octylphthalate 

10 

u 

205  99  2  Benzo (b)  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene 

10 

u 

50-32  8-  Benzo (a) pyrene 

10 

u 

193-39-5 - Indeno  (1, 2 ,3-cd)  pyrene 

10 

u 

10 

u 

191  24-2  Benzo  (g,h,i)perylene 

t 

10 

u 

0000121 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


EB-3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


Contract:  9320415  | _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824220 
Lab  File  ID:  B5061 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  9 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

!- 

UNKNOWN 

10.71 

2 

JB 

2. 

UNKNOWN  SILOXANE 

11.19 

11 

J 

3. 

UNKNOWN 

15.67 

3 

J 

4. 

UNKNOWN 

16.58 

3 

J 

5. 

UNKNOWN 

17.15 

3 

J 

6. 

UNKNOWN  ALKANE 

o 

• 

CN 

2 

J 

7. 

UNKNOWN  ALKANE 

29.12 

3 

J 

8. 

UNKNOWN  ALKANE 

32.90 

21 

j  J 

9. 

UNKNOWN  ALKANE 

38.61 

22 

J 

0000122 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  (soil /water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N_  pH:  5.0 


9320415 


EB-3RE 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1824220 
Lab  File  ID:  B5147 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/04/93 
Dilution  Factor:  _ 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2 - 

- Phenol 

10 

u 

111-44-4 - 

- bis ( 2-Chloroethyl ) Ether 

10 

u 

95-57-8 - 

- 2 -Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 

- lf 3 -Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 

- 1, 4-Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50-1 - 

- 1, 2 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-48-7 - 

- 2-Methylphenol 

10 

u 

108-60-1 - 

- 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane )  _ 

10 

u 

106-44-5 - 

- 4  -Me  thylphenol 

10 

u 

621-64-7 - 

- N-Nitroso-di-n -propyl  amine 

10 

u 

67-72-1 - 

- Hexachloroethane 

10 

u 

98-95-3 - 

- Nitrobenzene 

10 

u 

78-59-1 - 

- Isophorone 

10 

u 

88-75-5 - 

- 2 -Nitrophenol 

10 

u 

105-67-9 - 

- 2  f 4 -Dime  thylphenol 

10 

u 

111-91-1 - 

- bis  ( 2 -Chloroethoxy )  methane 

10 

u 

120-83-2 - 

- 2 , 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 

- 1 , 2 , 4 -Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 

- 4 -Chloro aniline 

10  . 

u 

87-68-3 - 

- Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-50-7 - 

- 4-Chloro-3  -methylphenol 

10 

u 

91-57-6 - 

- 2  -Me  thy  Inaphthalene 

10 

u 

i 

** 

i 

l 

i 

- Hexachlorocyclopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - 

- 2,4, 6-Trichlorophenol 

10 

u 

95-95-4 - 

- 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

25 

u 

91-58-7 - 

- 2  -Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 

- 2  -Nitr  oaniline 

25 

u 

131-11-3 - 

- Dimethylphthalate 

10 

u 

208-96-8 - 

- Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 

- 2 , 6-Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 

“ - 3  -Nitr  oaniline 

25 

u 

83-32-9 - 

- Acenaphthene 

10 

u 

0000123 


FORM  X  SV-1 


3/90 


1C 

SEHIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix :  (soil /water )  HATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/m L)  ML _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (up 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1824220 
Lab  File  ID:  B5147 


Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/04/93 
Dilution  Factor:  _  1.0 


CONCENTRATION  UNITS:. 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


51-28  -5 - 2  ,  4  -Dini trophenol_ 

100-02-7  — 

132-64-9  — 


-4  -Nitr  ophenol_ 


— Dibenzofuran 


121-14-2 - 2 , 4 -Dini tro toluene 

84- 66-2 - Diethy  Iphthalate 

7005-72-3 - 4 -Chlorophenyl-pheny  letter 

86-73-7 - Fluorene _ 

100- 01-6 - 4-Nitroaniline _ 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol 

86- 30-6 - N-Ni tr os odiphenyl amine  ( 1 ) 

101- 55-3 -  ~ 

118-74-1 - 

87- 86-5 - 

85- 01-8 - 


-4  -Brcmopheny  l-phenylether_ 
-Hexachlorobenz ene_ 
-Pentachlorophenol_ 
-Phenanthrene 


120-12-7 - Anthracene^ 

86-74-8 - Carb  azole 

84-74-2 -  “ 

206-44-0 - 


— Di-n-Butylphthalate__ 
- Fluoranthene 


129-00-0 - Pyrene 


85-68-7 - Butylbenzy  Iphthalate 

91-9  4-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene _ 


218-01-9- 

117-81-7- 

117-84-0- 

205-99-2- 

207-08-9- 

50-32-8— 

193-39-5- 

53-70-3— 


- — Chrysene 


-bis ( 2-Ethylhexyl ) phthalate 

-Di-n-octy Iphthalate _ 

-Benzo (b) fluoranthene _ 

-Benzo ( k) fluoranthene _ 

-Benzo ( a ) pyrene _ 


-Indeno (1,2, 3-cd)  pyrene_ 
-Dibenz  (a,  h)  anthracene 


191-24-2 - Benzo  ( g,  h,  i )  perylene 


25 

u 

25 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

25 

u 

25 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

25 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

U 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

0000124 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


EB-3RE 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N_  pH:  5.0 


9320415  I _ 

_  SDG  No.: 

Lab  Sanple  ID:  1824220 
Lab  File  ID:  B5147 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/04/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 6 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

10.65 

2 

J 

2. 

UNKNOWN 

10.71 

2 

J 

3. 

UNKNOWN 

10.85 

4 

J 

4. 

UNKNOWN  ALKANE 

29.29 

2 

J 

5. 

UNKNOWN  ALKANE 

33.05 

2 

J 

6. 

UNKNOWN 

38.76 

3 

J 

0000125 

> 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML_ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 


Contract:  93204 1 5 
SAS  No. : 


|  EB-3 


SDG  No. : 


SEPF 


10000  (uL) 


Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume: 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5 . 0 


Lab  Sample  ID:  1824220 

Lab  File  ID: 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  10/02/93 
Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


|  319-84-6 - alpha-BHC. _ |  0.050|U 

|  319-85-7 - beta-BHC_ _ |  0.05O|U 

|  319-86-8 - delta-BHC _ |  0.050|U 

|  58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) _ |  0.050|U 

|  76-44-8 - Heptachlor _ |  0.050|U 

|  309-00-2 - Aldrin _ _ _ |  0.050|U 

|  1024-57-3 - Heptachlor  epoxide _ |  0.050|U 

|  959-98-8 - Endosulfan  I _ |  0.050|U 

|  60-57-1 - Dieldrin _  1  0.10|U 

|  72-55-9 - 4,4'  -DDE _ |  0.10|U 

|  72-20-8 - Endrin_ _ (  0.10|U 

|  33213-65-9 - Endosulfan  II _ |  0.10|U 

|  72-54-8 - 4,4'  -DDD _ |  0.10|U 

|  1031-07-8 - Endosulfan  sulfate _ |  0.10|U 

|  50-29-3 - 4,4'  -DDT _ |  0.10|U 

|  72-43-5 - Me  thoxychlor_ _ |  0.50|U 

|  53494-70-5 - Endrin  ketone _ |  0.10|U 

|  7421-93-4 - Endrin  aldehyde _ |  0.10|U 

|  5103-71-9 - alpha-Chlordane _ |  0.050|U 

|  5i03-74-2 - gamma-Chlordane _ |  0.050|U 

|  8001-35-2 - Toxaphene  _  |  5.0|U 

|  12674-11-2 - Aroclor-1016 _ |  1.0|U 

|  11104-28-2 - Aroclor-1221 _  |  2.0|U 

|  11141-16-5 - Aroclor- 1232 _ |  1.0|U 

|  53469-21-9 - Aroclor-1242 _ |  1.0|U 

|  12672-29-6 - Aroclor-1248 _ |  1.0|U 

|  11097-69-1 - Aroclor-1254_ _ |  1.0|U 

|  11096-82-5 - Aroclor-1260__ _ |  1.0|U 


0000152 


FORM  I  PEST 


3/90 


U.S.  EPA 


CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC.  Contract:  9320415 


,  Lab  Code:  10195 
$ 


Case  No.:  18242  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


EB-3 


SDG  No. :  SDG497 


*Matrix  (soil/water) :  WATER 
| Level  (low/med) :  LOW 


Lab  Sample  ID:  824220 _ 

Date  Received:  09/21/93 


%  Solids 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L_ 


1 

|CAS  No. 

1 

1  1 

|  Analyte  | 

1  1 

1  1 

Concentration | C | 

1  1 

Q 

1  1 
|  M  | 

1  1 

17429-90-5 

| Aluminum  | 

57 . 6 | U | 

★ 

IP  1 

17440-36-0 

| Antimony  | 

30.8 | U | 

1  P  1 

17440-38-2 

| Arsenic  | 

5 . 0  |  U  | 

w _ 

1  F  | 

17440-39-3 

| Barium  | 

17.8 |U| 

★ 

IP  1 

(7440-41-7 

| Beryllium | 

0 . 50  |  U  | 

1  P  1 

(7440-43-9 

| Cadmium  | 

3.8 ( U | 

1  P  1 

(7440-70-2 

| Calcium  | 

626 [ U | 

★ 

1  P  1 

(7440-47-3 

| Chromium  | 

8.2 | U | 

N* 

1  P  1 

| 7440-48-4 

| Cobalt  | 

9 . 9  |  U  | 

1  P  1 

(7440-50-8 

| Copper  | 

7.8 ( U | 

* 

1  P  1 

17439-89-6 

| Iron  | 

9 . 0  |  U  | 

★ 

1  P  1 

( 7439-92-1 

| Lead  | 

3 . 0  |  U  | 

N* 

1  F  | 

(7439-95-4 

| Magnesium  | 

762 | U | 

* 

1  P  1 

17439-96-5 

[Manganese | 

1  •  4  |  U  | 

* 

1  P  1 

|  7439-97-6 

[Mercury  | 

o 

r\> 

o 

a 

|  CV  | 

(7440-02-0 

[Nickel  | 

19 . 6  ( U  | 

1  P  1 

(7440-09-7 

| Potassium! 

1940 ( U | 

1  P  1 

17782-49-2 

| Selenium  | 

5 .0 | U ( 

w 

1  F  | 

(7440-22-4 

| Silver  | 

6.2  |  B  | 

N 

1  P  1 

(7440-23-5 

| Sodium  | 

99.4 | U | 

1  P  1 

(7440-28-0 

| Thallium  | 

5.0 | U | 

1  F  | 

17440-62-2 

|  Vanadium_ | 

7.3 | U ( 

★ 

1  P  1 

(7440-66-6 

IZinc  | 

7 . 0  |  U  | 

_ E* _ 

1  P  1 

15955-70-0 

| Cyanide  | 

10.0 | U | 

|AS  | 

1 

1  f 

1  1 

Color  Before:  COLORLESS 


Color  After:  COLORLESS 


Clarity  Before:  CLEAR_ 
Clarity  After:  CLEAR 


Texture : 


Artifacts : 


Comments : 


FORM  I  -  IN 


000001  &LM02 . 1 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO* 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 


Contract:  9320415 
SAS  No.  :  ______ 


EB-4  t 


SDG  No . : 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GO  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  1824222 
Lab  File  ID:  E1609 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1 . 0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  0 


74-87-3 - Chi  orone  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01  4  Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

67-54-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

7535 -4  -  1,1  Dichloroethene 

10 

u 

7  5-34-3 - 1 , 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2 -Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1,2 -Die  hloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27  -4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2 -Trichloroe  thane 

10 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

. .  10 

u 

10061-02-6 - trans-1, 3-Dichloropropene 

: '  io 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108  10-1-  4 -Methyl-2 -Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79  34  5 —  1, 1,2,2 -Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - -Chlorobenzene 

10 

u 

100-4 1-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

0000053 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO* 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  ( lcw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GO  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


sex;  No.: 


Lab  Sample  ID:  1824222 
Lab  File  ID:  E1609 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000053 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  (soil /water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 
Injection  Volume:  2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


9320415 


EB-4 


_  SDG  NO.  :  _ 

Lab  Sanple  ID:  1824222 
Lab  File  ID:  B5063 

Date  Rec ei ved :  09/21/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO.  COMPOUND 


(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2 - 

— Phenol 

10 

U 

111-44-4 - 

— bis  ( 2-Chloroethyl)  Ether 

10 

u 

95-57-8 - 

— 2-Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 

— 1, 3 -Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 

— 1 , 4 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50-1 - 

— 1 , 2-Dichlorobenzene 

10 

u 

95  48  7- 

— 2 -Me thy Iphenol 

10 

u 

108-60-1 - 

— 2 , 2 ' -oxybis ( 1-Chloropropane ) 

10 

u 

106-44-5 - 

— 4 -Me thy Iphenol 

10 

u 

621-64-7 - 

— N-Nitroso-di-n -propylamine 

10 

u 

67-72-1 - 

— Hexachloroethane 

10 

u 

98-95-3 - 

— Nitrobenzene 

10 

u 

78-59-1 - 

— Isophorone 

10 

u 

88-75-5 - 

— 2-Nitrophenol 

10 

u 

105-67-9 - 

— 2, 4-Dimethylphenol 

10 

U 

111-91-1 - 

— bis ( 2 -Chloroethoxy ) methane 

10 

u 

120-83-2 - 

— 2 , 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 

— 1 , 2 , 4-Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20-3 - 

— Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 

— 4-Chloroaniline 

10 

u 

87-68-3 - 

— Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-50-7 - 

— 4 -Chloro-3-methy  Iphenol 

10 

u 

91-57-6 - 

— 2  -Me  thy  Inaphthalene 

•  *'•  *  10 

u 

77-47-4 - 

— Hexachlorocyc lopentadiene 

.  10 

u 

88-06-2 - 

— 2,4 , 6-Trichlorophenol 

10 

u 

95-95-4 - 

— 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

25 

u 

91-58-7 - 

— 2  -Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 

— 2  -Ni  tr  oani  line 

25 

u 

131-11-3 - 

— Dime  thy  lphthalate 

10 

u 

208-96-8 - 

— Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 

— 2, 6-Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 

— 3-Nitr  oani  line 

25 

u 

83-32-9 - 

— Acenaphthene 

10 

u 

000012G 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  {soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/xned)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N_  pH:  5.0 


9320415 


EB-4 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1824222 
Lab  File  ID:  B5063 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

25 

u 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenz  of  ur  an 

10 

u 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

10 

u 

84-66-2 - Diethy  lphthalate 

10 

u 

7005-72-3 - 4 -Chlor opheny 1 -phe  ny  le  ther 

10 

u 

86-73-7 - Fluore  ne 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52-1 - 4, 6 -Dinitro-2  -me  thy  Iphenol 

25 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

10 

u 

101-55-3 - 4-Brcmophenyl-phenylether 

10 

u 

118-74-1 - Hexach  lorobenzene 

10 

u 

87-86-5 - Pe  ntac  hlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

10 

u 

120-12  -7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Carb  azole 

10 

u 

84-74 -2 - Di-n-Buty  lphthal  at  e 

10 

u 

206-44  -0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyre  ne 

10 

u 

85-68-7 - Butylbenzy  lphthalate 

10 

u 

91-94- 1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

10 

u 

56-55  -3 - Benzo  ( a )  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

■  "  10 

u 

117-8 1-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate 

.  1 

J 

117-84-0 - Di-n-octy  lphthalate 

10 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

10 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2,3  -cd)  pyrene 

10 

u 

53-70-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

10 

u 

191-24-2 - Benzo  (g,h,i)perylene 

10 

u 

0000127 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


EB-4 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
Matrix:  ( soil /water )  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/ med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2. 0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


Contract:  9320415  | _ _ 

SAS  No.:  _ _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824222 
Lab  File  ID:  B5063 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

38.63 

2 

J 

0000128 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


i 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


| 


1 

I 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

%  Moisture:  -  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SEPF 

Concentrated  Extract  Volume:  10000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5 . 0 


9320415  | 

_  SDG 

Lab  Sample  ID: 
Lab  File  ID: 
Date  Received: 
Date  Extracted: 
Date  Analyzed: 
Dilution  Factor 
Sulfur  Cleanup: 


EB-4 

NO.  :  _ 

1824222 


09/21/93 
09/22/93 
10/03/93 
1 . 00 
(Y/N)  N _ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


! 

1 

i 

i 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 
|  0 . 0 50  |  U 

i 

319-85-7 - beta-BHC 

|  0 . 050 | U 

i 

319-8  6-8 - delta-BHC 

|  0 . 050  |  U 

3 

{ 

i 

58-89-9 - gamraa-BHC  (Lindane) 

|  0 . 050  |  U 

\ 

i 

7  6-44-8 - Heptachlor 

|  0 . 0  50 | U 

i 

309-00-2 - Aldrin 

|  0 . 0  50 | U 

i 

i 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

|  0 . 0 50  |  U 

1 

i 

959-98-8 - Endosulfan  I 

|  0 . 050 | U 

i 

60-57-1 - Dieldrin 

|  0 . 10  |  U 

i 

72-55-9 - 4,4'  -DDE 

|  0 . 10 | U 

! 

i 

72-20-8 - Endrin 

|  0.10|U 

& 

i 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

|  0 . 10 | U 

i 

72-54-8 - 4,4  '  -DDD 

|  0 . 10  |  U 

l 

i 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

|  0 . 10 | U 

l 

! 

50-29-3 - 4,4  '  -DDT 

_l  0. 10|U 

1 

7  2-43-5 - Methoxychlor 

_|  0 . 50 | U 

] 

1 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_|  0 . 10  |  U 

| 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_ |  0 . 10  |  U 

1 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_|  0 . 050  |  U 

, 

1 

5103-74-2 - gamma-Chlordane 

_ |  0 . 0  50  |  U 

I 

1 

8001-35-2 - Toxaphene 

_|  5 . 0  |  U 

1 

1 

12674-11-2 - Aroclor- 1016 

_ |  1 . 0  |  U 

1 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

_|  2 . 0  |  U 

j 

1 

11141-16-5 - Aroclor- 1232 

_l  1 . 0  |  U 

l 

1 

53469-21-9 - -Aroclor- 1242 

_|  1 . 0  |  U 

1 

1267  2-29-6 - Aroclor- 1248 

_|  1 . 0  |  u 

i 

1 

11097-69-1 - Aroclor- 12  54 

J  1.0|u 

i 

I 

11096-82-5 - Aroclor- 1260 

|  1 . 0  |  u 

1  1 

I 

I 

I 


0000153 


FORM  I  PEST 


3/90 


U.S.  EPA  -  CLP 


I 

j 

I  1  EPA  SAMPLE  NO. 

"  INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 

t|  EB-4 

.  ab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _  | _ _ 


fcab  Code:  10195_  Case  No.: 

^Hatrix  (soil/water) :  WATER 

^Level  (low/med):  LOW _ 

%  Solids:  0.0 

I 

■  Concentration  Units 


18242_  SAS  No.:  _  .  SDG  No.:  SDG497 

Lab  Sample  ID:  824222 _ 

Date  Received:  09/21/93 

(ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L_ 


olor  Before: 
olor  After: 
omments : 


CAS  No. 

|  Analyte  | Concentration | C | 

1  I  II 

Q 

|  M  | 

I  1 

7429-90-5 

|  Aluminum  | 

57 . 6 | U | 

★ 

1  P  1 

7440-36-0 

| Antimony  | 

30.8 | U | 

1  P  1 

7440-38-2 

[Arsenic  | 

5 . 0  |  U  | 

w 

1  F  | 

7440-39-3 

| Barium  | 

17.8 | U | 

★ 

1  P  i 

7440-41-7 

| Beryllium [ 

0.50  |  U  | 

1  P  1 

7440-43-9 

| Cadmium  | 

3.8  |U| 

1  P  1 

7440-70-2 

|  Calcium  | 

626 | U | 

★ 

1  P  1 

7440-47-3 

| Chromium  | 

8.2  |  U  | 

_ N* _ 

IP  1 

7440-48-4 

| Cobalt  | 

9 . 9  |  U  | 

1  P  1 

7440-50-8 

| Copper  | 

7.8  |U| 

* 

i  P  1 

7439-89-6 

| Iron  I 

9.0  1  U  | 

★ 

1  P  I 

7439-92-1 

| Lead  | 

3. 0  |  U  | 

N* _ 

1  F  | 

7439-95-4 

| Maqnesium | 

762  | U  | 

1  P  1 

7439-96-5 

| Manganese | 

1.4  |U| 

★ 

1  P  1 

7439-97-6 

[Mercury  | 

0.20  i  U  | 

|CV  I 

7440-02-0 

| Nickel  | 

19 . 6 | U | 

IP  1 

7440-09-7 

| Potassiuml 

1940 | U | 

IP  1 

7782-49-2 

|  Selenium  | 

5.0  |  U  | 

1  F  | 

7440-22-4 

| Silver  | 

4.2 | U | 

N 

1  P  1 

7440-23-5 

| Sodium  | 

99.4 | U | 

IP  1 

7440-28-0 

| Thallium  | 

5.0  |  U  | 

1  F  | 

7440-62-2 

[Vanadium  | 

7 . 3  |  U  | 

* 

1  P  1 

7440-66-6 

IZinc  | 

7.0  |  U  | 

E* 

'IP  1 

5955-70-0 

| Cyanide  | 

10.0  | U  | 

J  AS  | 

i  i 

1  1 

COLORLESS 

Clarity  Before 

:  CLEAR_ 

Texture : 

COLORLESS 

Clarity  After: 

CLEAR_ 

Artifacts 

I 

I 

' 


FORM  I  -  IN 


0000013, 


ILM02 . 1 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281W  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1828111 
Lab  File  ID:  E1612 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed :  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ L0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  Ug/Kg)  UG/L  Q 


74-87  3-  -Chlorome thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  chloride 

3 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1 -Diehl  or  ce  thane 

10 

u 

540-59- 0 - 1 , 2  -Dichloroe thene  ( total ) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform ' 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2 -But  an  one 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27  -4 - Bromodichlorome^ thane 

10 

u 

7  8-87  -5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061  -01-5 - cis  -1,3  -Diehl  or  opropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroe  thene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1 ,1,2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02  - 6 - trans -1,3-D  ic  hi  or  opropene 

10 

u 

75-25-2 - Br  omo  form 

10 

u 

108-10- 1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroe  thene 

10 

u 

79-34 -5 - 1 , 1 , 2 , 2  -Te  trachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - -Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42  -5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - - - Xylene  (total) 

10 

u 

(1000039 


FORM  X  VOA 


3/90 


IE 

VOLATXLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NOo 


EB-5 


Lab  Name:  NYTEST  ENV 

INC 

Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No 

.:  18281W 

SAS  No. :  SDG 

No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Lab  Sample  ID: 

1828111 

Sample  wt/vol: 

5.0 

(g/mL)  ML 

Lab  File  ID: 

E1612 

Level:  (low/med) 

LOW 

Date  Received: 

09/23/93 

%  Moisture:  not  dec. 

Date  Analyzed: 

09/27/93 

GC  Column:  PACK 

ID: 

2.00  (inn) 

Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Extract  Volume: 

_  (UL) 

Soil  Aliquot  Volume:  (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000040 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No. 
Matrix:  (soil /water)  HATER 


SDG  NO. : 


Sample  wt/vol: 


1000  (g/mL)  ML 


Level:  (low/med)  LOW 


%  Moisture: 


decanted :  ( Y/N )  _ 


Lab  Sample  ID:  1828111 
Lab  File  ID:  H3406 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/25/93 


Concentrated  Extract  Volume:  1000 _ (uL)  Date  Analyzed:  09/28/93 


Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N_  pH:  6.0 


CAS  NO. 


108-95-2 - 

111-44-4 - 

95-57-8 - 

541-73-1 - 

106-46-7 - 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1 - 

106-44-5 - 

621-64-7 - 

67-72-1 - 

98-95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9 - 

111-91-1 - 

120-83-2 - 

|  120-82-1 - 

91-20-3 - 

106- 47-8 - 

87- 68-3 - 

59-50-7 - 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4 - 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3 - 

208-96-8 - 

606-20-2 - 

99-09-2 - - 

83-32-9 - 


COMPOUND 


Dilution  Factor: 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


- Phenol _ 

- bis ( 2 -Chloroethy 1 ) Ether _ 

- 2-Chlorophenol _ 

- 1, 3 -Di chlorobenzene _ 

- 1, 4 -Dichlorobenzene _ 

- 1,2 -Dichlorobenzene _ 

- 2  -Me  thylphenol _ _ 

- 2 , 2 ' -oxybis ( 1-Chloropropane ) 

- 4 -Me thylphenol _ 

- N-Nitroso—di-n -propylamine 

- Hexachlorce  thane _ 

— Nitrobenzene  _ 

- 1  sop  ho  rone _ _ _ 

— 2-Nitrophenol _ _ 

— 2 , 4 -Dime  thylphenol _ 

— bi s { 2 -Chloroe thoxy ) methane 

— 2, 4-Dichlorophenol _ 

— 1,2, 4 -Trichlorobenzene 

— Naphthalene  _ 

— 4-Chloroaniline _ _ _ 

— Hexachlorobutadiene 
— 4  -Chloro-3  -me  thy  lphe  no  1 

—2  -Me  thy  lnaph  thal  ene__ _ 

— Hexachlorocyclopentadiene _ 

— 2 , 4 , 6-Trichlorophenol _ 

— 2, 4 , 5-Trichlorophenol _ 

— 2-chloronaphthalene _ 

— 2-Nitroaniline 

— Dime  thy  lphthalate _ _ 

—Ac  enaphthy  lene _ _ 

— 2 , 6-Dinitrotoluene _ 

— 3-Nitroaniline _ 

— Ace naphthene _ 

FORM  I  SV-1 


10  U 
10  u 
10  u 
10  u 
10  U 

10  u 

10  U 

10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  U 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
:  10  u 
25  U 
10  u 
25  U 
10  u 
10  u 
10  u 

25  U 
10  U 


0000094 


'1 


* 


l 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO* 


EB-5 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No 

Matrix:  (soil /water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  __ 


Lab  Sample  ID:  1828111 
Lab  File  ID:  H3406 


Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


51 -2 85  -  2,4  Dinitrophenol 

25 

u 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

10 

u 

12 1-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

10 

u 

84-66-2 - Diethy  lphthalate 

10 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

10 

u 

86-7  3-7 - Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol 

25 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodipbenylamine  (1) 

10 

u 

101 -5 53-  4  Branophenyl-phenylether 

10 

u 

118-74-1 - He  xachloro  benzene 

10 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

25 

U  • 

85-01-8 - Phenanthr  ene 

10 

u 

120-12-7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Garb  azole 

10 

u 

84  -74-2 - Di-n-Buty  lphthalate 

10 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - — Butylbenzy  lphthalate 

10 

u 

9 1-9  4-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

10 

u 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

10 

u 

117-81-7 - bis  ( 2  -Ethy  Ihexy  1 )  phthalate 

10 

U 

117-84-0 - Di-n-octy  lphthalate 

■  -.10 

u 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo(k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

10 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

lb 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  (a,  h)  anthracene 

10 

u 

191-24-2 - Benzo(g,h,i)pexylene 

10 

u 

FORM  I  SV-2 


3/90 


"000095 


3-F 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


EB-5 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18281 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (up 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 


Contract:  9320415  | _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828111 
Lab  File  ID:  H3406 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1 . 0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

"000096 


FORM  X  SV-TIC 


3/90 


I 

I 

I 

( 

1 

I 

! 

I 

I 

I 

I 

I 

i 

I 

I 

i 

* 

I 

1 

P 

I 

t 

\ 

I 

I 

i 

p 

i 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


EB-5 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (q/mL)  ML 

%  Moisture: 

Extraction : 


Contract:  9320415 
SAS  No. : 


SDG  No. 


Lab  Sample  ID:  1828111 

Lab  File  ID: 


decanted:  (Y/N) 


(SepF/Cont/Sonc) 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 

Injection  Volume:  1 . OO  ( uL ) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH 


SEPF 


10000  ( uL) 


6 . 0 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/27/93 
Date  Analyzed:  10/19/93 

Dilution  Factor:  _ 1 , 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


319-84-6 - al  pha-BHC 

1  1 
|  0 . 0  50 | U 

319-85-7 - be  ta-BHC 

|  0 . 0  50  |  U 

319-86-8 - delta-BHC 

|  0 . 0  50  |  U 

58-89-9 - gamma-BHC-  (Lindane) 

|  0 . 0  50 | U 

7  6-44-8 - Heptachlor 

|  0 . 0  50 | U 

309-00-2 - Aldrin 

|  0 . 0  50  |  U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

|  0 . 0  50  |  U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

|  0 . 0  50  |  U 

60-57-1 - Dieldrin 

|  0. 10 | U 

72-55-9 - 4,4  '  -DDE 

|  0. 10  |  U 

7  2-20-8 - Endrin 

|  0. 10 | U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

|  0 . 10  |  U 

72-54-8 - 4,4  '  -DDD 

I  0 . 10 | U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

-|  0 . 10  |  U 

50-29-3 - 4 , 4  '  -DDT 

_|  0.10|U 

7  2-43-5 - Methoxychlor 

_|  0 . 50  |  U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_|  0.10|U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_|  0 . 10 | U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_|  0 . 0  50 | U 

5 103-74-2 - gamma -Ch  lor  dane 

_ |  0 . 0  50 | U 

8O01-35-2 - Toxaphene 

_l  5 . 0  |  U 

1267  4-11-2 - Aroc  lor- 1016 

_l  1,0|U 

11104-28-2 - Aroclor-  1221 

_|  2 . 0  |  U 

11141-16-5 - Aroclor-  1232 

_l  1 . 0 | U 

5346  9-21-9 - Aroc  lor- 12 42 

_|  1 . 0  |  U 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

1 . 0 | U 

11097-69-1 - Aroclor- 1254 

_|  1 . 0  |  U 

110  96-82-5 - Aroclor- 1260 

1  1 . 0  1  U 

1  1 

FORM  I  PEST 


H000116 


3/90 


CC<MSflK3 


U.S.  EPA 


CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


EB-5 


SDG  No. :  SDG413 


Lab  Sample  ID:  828111 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415  _  | 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.: 

Matrix  (soil/water) :  WATER 

Level  (low/med):  LOW _  Date  Received:  09/23/93 

%  Solids:  _ 0.0 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L_ 


CAS  No. 

1  1 
|  Analyte  | 

i  i 

Concentration | C | 

1  1 

Q 

i  i 

|  M  | 

1  1 

7429-90-5 

| Aluminum  | 

58 .0 | U I 

|P  | 

7440-36-0 

| Antimony  | 

31 . 0 | U | 

IP  1 

7440-38-2 

lArsenic  | 

5.0 | U | 

N 

1  F  | 

7440-39-3 

| Barium  | 

18.0|O| 

1  P  1 

7440-41-7 

|  Beryllium | 

1 . 0  1  U  I 

IP  1 

7440-43-9 

| Cadmium  | 

4 . 0  |  U  | 

1  P  1 

7440-70-2 

|  Calcium  | 

625 | U | 

IP  1 

7440-47-3 

| Chromium  | 

8.0 | U | 

1  P  i 

7440-48-4 

| Cobalt  | 

10.0 | U | 

1  P  1 

7440-50-8 

|  Copper  | 

8 . 0  |  U  | 

1  P  1 

7439-89-6 

I  Iron  | 

9 . 0  |  U  | 

1  P  1 

7439-92-1 

ILead  I 

3. 0 1 U ! 

„N_ 

|  F  | 

7439-95-4 

| Magnesium | 

761 | U I 

IP  1 

7439-96-5 

| Manganese | 

1.0  I u I 

1  P  1 

7439-97-6 

| Mercury  | 

0 . 20 | U | 

|  CV  | 

7440-02-0 

INickel  | 

20.0 | U | 

1  P  1 

7440-09-7 

|  Potassium | 

1930 | U | 

1  P  1 

7782-49-2 

|  Selenium  | 

5.0|U| 

1  F  1 

7440-22-4 

| Silver  | 

4.0|O| 

1  P  1 

7440-23-5 

| Sodium  | 

99.0 i U | 

1  P  1 

7440-28-0 

| Thallium  | 

5 . 0  |  U  | 

1  F  | 

7440-62-2 

| Vanadium  | 

7 . 0  |  U  | 

1  P  1 

7440-66-6 

| Zinc  | 

7.0101 

1  P  1 

5955-70-0 

| Cyanide  | 

10.0101 

1  AS  | 

i  r 

1  1 

1  1 

Color  Before:  COLORLESS 


j  Color  After: 


COLORLESS 


Clarity  Before:  CLEAR_ 
Clarity  After:  CLEAR_ 


-  Comments : 

| 

z 

i  - 


Texture : 


Artifacts ; 


FORM  I  -  IN 


ILM02.1 


O0000J0 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281W 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2 . 00  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 
SAS  No . :  _ 


EB-6 


SDG  NO . : 


Lab  Sample  ID:  1828113 
Lab  File  ID:  E1614 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1 .0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


74-87-3 - Chlor  one thane _ 

74- 83-9 - Bromome  thane _ 

75- 01-4 - Vinyl  chloride _ 

75-00-3 - Chloroe  thane _ 

75-09-2 - Methylene  Chloride _ 

67-64-1 - Acetone _ 

75-15-0 - Carbon  Disulfide _ 

75-35-4 - 1 , 1-Dichloroethene _ 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane _ 

540-59  -0 - 1 , 2  -Die hloroethene  ( total ) 

67-66-3 - Chloroform _ 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane _ 

78-93-3 - 2 -Butanone _ 

7 1-55-6 - 1,1, 1 -Trichl  or  oe  thane _ 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride _ 

75-27-4 - Brcsnodichlorome  thane _ 

7  8-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane _ 

10061-0 1-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene _ 


79-01-6 - Trichloroethene _ 

124-48- 1 - Dibromochlorome  thane _ 

79-00-5 - 1 , 1 , 2-Trichloroethane _ 

7 1-43-2 - Benzene _ 

10061-02-6 - trans-1 , 3 -Dichloropropene^ 

75-25-2 - Brans  form _ 

108-10- 1 - 4  -Methy  1-2  -Pent  anone _ 

591-78-6 - 2  -Hexanone _ 

127-18-4 - Te  trachloroe  thene _ 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetr  achloroethane_ 

108-88-3 - Toluene _ 

108-90-7 - Chlorobenzene _ 

100-41-4 - Ethylbenzene _ 

100-42-5 - Styrene _ 

1330-20-7 - * — Xylene  (total) _ 


10 

U 

10 

!u 

10 

u 

10 

u 

3 

J 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

.10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

0000041 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18281W 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found:  0 


EB-6 


Contract:  9320415  | _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828113 
Lab  File  ID:  E1614 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS : 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

R T 

EST.  CONC. 

Q 

0000042 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


! 


i 


IB  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 


9320415 


EB-6 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828113 
Lab  File  ID:  H3408 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/25/93 


Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL)  Date  Analyzed:  09/28/93 

Injection  Volume:  _ 2^0 (uL)  Dilution  Factor:  1.0 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


I 

I 

I 

* 

* 

1 

S 

I 

1 

I 

i 

» 

■ 

$ 

p 

p 

p 


108-95-2 - 

- Phenol 

10 

u 

111-44-4 - 

- bis ( 2 -Chloroethy 1 ) Ether 

10 

u 

i 

I 

l 

i 

CD 

l 

f" 

tn 

CTi 

- 2 -Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 

- lf 3 “Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 

- 1,4-Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50-1 - 

- 1/ 2-Dichlorobenzene 

10 

u 

95-48-7 - 

- 2-Methylphenol 

10 

u 

108-60-1 - 

- 2 , 2 ' -oxybis ( 1-Chloropropane )_ 

10 

u 

106-44-5 - 

- 4 -Methy lphenol 

10 

u 

621-64-7 - 

- N -Nitr os o-di-n -propylamine 

10 

u 

67-72-1 - 

- Hexachloroe thane 

10 

u 

98-95-3 - 

- Nitrobenzene 

10 

u 

78-59-1 - 

- Isophorone 

10 

u 

88-75-5 - 

- 2-Nitrophenol 

10 

u 

105-67-9 - 

- 2, 4-Dime  thy lphenol 

10 

u 

111-91-1 - 

- bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

10 

u 

120-83-2 - 

- 2  f 4 -Di chlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 

- 1 , 2  f 4 -Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 

- 4  -Chloroaniline 

10 

u 

87-68-3 - 

- Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-50-7 - 

- 4 -Chlor  o-3 -me  thy  lphenol 

10 

u 

91-57-6 - 

- 2  -Methyl  naphthalene 

10 

u 

i 

l 

1 

r- 

- Hexachlorocyc  lopentadiene 

..  10 

u 

88-06-2 - 

- 2 , 4 , 6 -Trichlorophenol 

"  10 

u 

95-95-4 - 

- 2, 4 , 5-Trichlorophenol 

25 

u 

91-58-7 - 

- 2 -Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 

- 2-Nitroaniline 

25 

u 

131-11-3 - 

- Dime  thy  lphthalate 

10 

u 

208-96-8 - 

- Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 

- 2 , 6-Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 

- - 3  -Nitr  oani  line 

25 

u 

83-32-9 - 

- Acenaphthene 

10 

u 

0000097 


FORM  I  SV-1 


3/90 


-rtttttexi 


I 


I 


i 


f 

A 


% 

* 


5 

I 

5 


I 

1 


i 


1 


t 

i 


i 


i 


i 


1C  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 


9320415 


EB-6 


_  SDG  No.  :  _ 

Lab  Sarple  ID:  1828113 
Lab  File  ID:  H3408 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1^0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-28-5 - 

- 2  r 4-Dinitrophenol 

25 

u 

100-02-7 - 

- 4-Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - 

- Dibenzofuran 

10 

u 

121-14-2 - 

- 2,  4-Dinitrotoluene 

10 

u 

84-66-2 - 

- Diethylphthalate 

10 

u 

7005-72-3 - 

- 4 -Chlo r opheny 1 -phe ny lether 

10 

u 

86-73-7 - 

- Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 

- 4-Nitroanili_ne 

25 

u 

534-52-1 - 

- 4,  6-Dinitro-2-methylphenol _ 

25 

u 

86-30-6 - 

- N-Nitrosodiphenyl amine  ( 1 ) _ _ 

10 

u 

101-55-3 - 

- 4-Branophenyl-phenylether 

10 

u 

118-74-1 - 

- Hexachlorobenzene 

10 

u 

87-86-5 - 

- Pentachloropbenol 

25 

u 

85-01-8 - 

- Phenanthrene 

10 

u 

120-12-7 - 

- Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - 

- Carbazole 

10 

u 

84-74-2 - 

- Di -n-Butylphthalate 

10 

u 

206-44-0 - 

- Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - 

- Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - 

- Butylbenzylphthalate 

10 

u 

91-94-1 - 

- 3 , 3 ' -Dichlorcbenzidine 

10 

u 

56-55-3 - 

- Benzo (a) anthracene 

10 

u 

218-01-9 - 

- -Chrysene 

10 

u 

117-81-7 - 

- bis  ( 2  -Ethy  lhexyl )  phthalate 

10 

u 

117-84-0 - 

- Di  -n-octylphthalate 

10 

u 

205-99-2 - 

- Benzo ( b) fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - 

- Benzo ( k) fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - 

- Benzo ( a ) pyrene 

10 

u 

193-39-5 - 

- Indeno (1,2, 3-cd) pyrene 

10 

u 

53-70-3 - 

- Dibenz ( a, h ) anthracene 

10 

u 

191-24-2 - 

- Benzo (g,h, i) perylene 

10 

u 

11 0000  98 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


EB-6 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 


Contract:  9320415  | _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828113 
Lab  File  ID:  H3408 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed :  09/28/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

H000099 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


/frt  onarLL  Nu 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


EB-6 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  MATER 


Sample  wt/vol: 


Moisture : 


1000  (g/mL)  ML_ 


decanted:  (Y/N 


Extraction:  { SepF /Cont/Sonc ) 


Concentrated  Extract  Volume: 


Injection  Volume:  1 . 00  (uL; 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _ 


SEPF 


Lab  Sample  ID:  1828113 


Lab  File  ID: 


Date  Received:  09/23/93 


Date  Extracted:  09/27/93 


10O00  (uL)  Date  Analyzed:  10/19/93 


pH  :  6 . 0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Dilution  Factor:  1 ■ 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N_ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


319-84-6 - 

319-85-7 - 

319-86-8 - 

58-89-9 - 

76-44-8 - 

309-00-2 - 

1024-57-3 - 

959-98-8 - 

60-57-1--- - 

72-55-9 - 

72-20-8 - 

33213-65-9 - 

72-54-8 - 

1031-07-8 - 

50-29-3 - 

72-43-5 - 

53494-70-5 - 

7421-93-4 - 

5103-71-9 - 

5103-74-2 - 

8001-35-2 - 

12674-11-2 - 

11104-28-2 - 

11141-16-5 - 

53469-21-9 - 

12672-29-6 - 

11097-69-1 - 

11096-82-5 - 


- alpha-BHC _ 

- be ta-BHC _ 

- del ta-BHC _ 

- gamma-BHC  (Lindane 

- Hep tachlor _ 

- Aldrin _ 

- Heptachlor  epoxide_ 

- Endosulfan  I _ 

- Dieldrin _ 

- 4, 4 '-DDE _ 

- Endrin _ 

- Endosulfan  II _ 

- 4,4' -DDD _ 

- Endosulfan  sulfate. 

- 4,4' -DDT _ 

- Me thoxychlor _ 

- Endrin  ketone _ 

- Endrin  aldehyde _ 

- alpha-Chlordane _ 

- gamma- Chlordane _ 

- Toxaphene _ 

- Aroclor-1016 _ 

- Aroclor-1221 _ 

- Aroclor-1232 _ 

- Aroclor-1242 _ 

- Aroc lor- 1248 _ 

- Aroclor- 1254 _ 

- Aroc lor- 12 60 _ 


0.050 |U 
0.050  |U 
0.050 | U 
0 . 0  50  |  U 
0.050 | U 
0.050  |U 
0.050 |U 
0 . 0  50  |  U 
0. 10  |  U 
0. 10  |U 
0. 10 | U 
0. 10  |U 
0. 10 |U 
0. 10  |U 
0. 10  |  U 
0. 50  |U 
0. 10  |  U 
0. 10  |U 
0.050 |U 
0.050  |U 
5 . 0  |  U 
1 .0  |U 
2 . 0  |  U 
1 . 0  |  U 
1.0  |U 
1 . 0  1  U 
1 . 0  |  U 
1 . 0  I  U 


FORM  I  PEST 


H000117 


3/90 


U.S.  EPA 


CLP 


I 

I 


EPA  SAMPLE  NO. 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


I 


EB-6 


SDG  No. :  SDG413 


^Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  93204 15_ 

S Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.:  _ 

^latrix  (soil/water) :  WATER 

f 

^Level  (low/med) :  LOW _  Date  Received:  09/23/93 

lP%  Solids:  0.0 


Lab  Sample  ID:  828113 


I 

i 

I 

i 

* 

I 

i 

i 

i 

p 

i 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L_ 


CAS  No. 

1  1 

|  Analyte  | 

1  1 

i  i 

Concentration | C | 

1  1 

Q 

i 

1 M 

7429-90-5 

| Aluminum  | 

58.0 |U| 

IP 

7440-36-0 

(Antimony  | 

31.0 | U | 

IP 

7440-38-2 

| Arsenic  | 

5 . 0  |  U  | 

N 

IP 

7440-39-3 

| Barium  | 

00 

O 

a 

IP 

7440-41-7 

| Beryllium | 

1.0 1 U | 

IP 

7440-43-9 

| Cadmium  | 

4 . 0  |  U  | 

IP 

7440-70-2 

| Calcium  | 

625 ) U | 

IP 

7440-47-3 

| Chromium  | 

8 . 0  |  U  | 

IP 

7440-48-4 

| Cobalt  | 

1 

o 

o 

a 

IP 

7440-50-8 

| Copper  | 

8 . 0  |  U  I 

IP 

7439-89-6 

|  Iron  | 

9.0 | U I 

1  P 

7439-92-1 

ILead  I 

3.0 | U | 

_ N _ 

1  F 

7439-95-4 

| Magnesium | 

761 | U | 

1  P 

7439-96-5 

| Manganese | 

1.0 ] U | 

IP 

7439-97-6 

| Mercury  | 

0.20 1 U | 

|CV 

7440-02-0 

INickel  | 

20.0 |U| 

IP 

7440-09-7 

|  Potassium | 

1930 | U | 

1  P 

7782-49-2 

|  Selenium_| 

5.0  |U| 

1  F 

7440-22-4 

| Silver  | 

4 . 0  !  U  I 

1  P 

7440-23-5 

| Sodium  | 

9  9 . 0  |  U  | 

I  P 

7440-28-0 

| Thallium_| 

5 . 0  |  U  | 

1  F 

7440-62-2 

| Vanadium  | 

7 . 0  |  U  | 

IP 

7440-66-6 

IZinc  | 

7 . 0  |  U  | 

1  P 

5955-70-0 

(Cyanide  | 

10.0 |U| 

(AS 

1  1 

1 

■Color  Before: 
|  Color  After: 
Pcomments : 


COLORLESS 

COLORLESS 


Clarity  Before:  CLEAR_ 
Clarity  After:  CLEAR_ 


Texture : 
Artifacts : 


V 

§ 

If 

I 


FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 

DOOOOi: 


EPA  SAMPLE  NO. 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name: 

Lab  Code: 

Matrix:  (soil/water) 
Sample  wt/vol : 

Level:  (low/med) 

%  Moisture :  not  dec . 
GC  Column: CAP 
Soil  Extract  Volume: 

CAS  NO. 


Case  No. :  20316 
WATER 

5 . 0  (g/mL)  ML 
LOW 

ID:  0.53  (mm) 
_ (uL) 

COMPOUND 


Contract:  9420972 
SAS  No. : 


EQUIPBLK#7 

SDG  No. :  20316 
ID:  2031617 


Lab  Sample 

Lab  File  ID:  M6870.D 

Date  Received:  04/07/94 

Date  Analyzed:  04/12/94 

Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


NYTEST  ENV  INC 
NYTEST 


74-87-3 - Chlorome  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromomethane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroethane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

.  10 

u 

67-64-1 - Acetone 

6 

J 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1. 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1 -Diehl  oroethane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2 -Diehl oroethene  ( total ) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1, 2-Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -But  anone 

10 

u 

71-55-6 - 1. 1,1- Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodi  chlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1,2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichl  oroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

10 

u 

7q_oo-5 - 1 , 1 . 2 -Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02 -6 - 1 r ans - 1 , 3 - Di chloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Methyl  -  2  -  Per  .tanone 

10 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

10 

u 

1 27-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1,1,2, 2 -Tetrachl  oroethane _ 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlor  obenz  ene 

10 

o 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


U000042 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 


EQUIPBLK#7 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No. :  20316 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol :  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  (uL) 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031617 
Lab  File  ID:  M6870.U 

Date  Received:  04/07/94 
Data  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor :  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


Number  TICs  found:  3 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN  SILOXANE 

UNKNOWN  SILOXANE 

UNKNOWN  SILOXANE 

RT 

12.250 

17.150 

21.280 

EST.  CONC. 

12 

31 

12 

Q 

J 

J 

J 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

"  "" ' 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  VOA-TIC 


0000043 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


EQUIPBL#7 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 (UL) 

Injection  Volume:  2.0 (uL) 


9420972  I _ 

SDG  No. :  20316 
Lab  Sample  ID:  2031617 
Lab  File  ID:  B7395.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/20/94 
Dilution  Factor:  1.0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N 


pH:  5.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2 - Phenol 

10 

u 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)Ether 

10 

u 

95-57-8 - 2  -  Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 1, 3 -Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50-1 - 1,2  -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-48-7 - 2  -Me  thylphenol 

10 

u 

108-60-1 - 2,2'  -oxybis  ( 1  -Chloropropane ) 

10 

u 

106-44-5 - 4  -Me  t  hy  lphenol 

10 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

10 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

10 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

10 

u 

78-59-1 - Isophorone 

10 

u 

88-75-5 - 2  -Nit  rophenol 

10 

u 

105-67-9 - 2,4  -  Dime  thylphenol 

10 

u 

1 20-83-2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 1.2. 4  -Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 4  -Chloroaniline 

10 

u 

87-58-3 - Hexachlorobutadiene 

10 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy)  methane 

10 

...  u 

59-50-7 - 4  -  Chloro  -  3  -Met  hy  lphenol 

10 

u 

91  -57-fi - 2-Methvlnaphthalene 

10 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

10 

u 

aa-OS-2 - 2.4.6  -Tr  ichlorophenol 

10 

u 

95-95-4 - 2.4.5  -  Tr  ichlorophenol 

25 

u 

91  -58-7 - 2-Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 2  -Nit  roaniline 

25 

u 

131-n  -3 - Dimethvlohthalate 

10 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 2. 6-Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 3 -Nit  roaniline 

25 

u 

83-32-9 - Acenapht  hene 

10 

u 

FORM  I  SV-1 


0  00  0087  NYSDEC  ASP  12/91 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 
Matrix:  (soil /water)  WATER 
Sample  wt/vol :  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 (UL) 

Injection  Volume:  2 . 0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N  pH:  5.0 


9420972 


EQUIPBL#7 


SDG  No. :  20316 
Lab  Sample  ID:  2031617 
Lab  File  ID:  B7395.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/20/94 
Dilution  Factor :  1 . 0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-28-5 - 2,4-Dinitrophenol 

25 

U 

100-02-7 - 4  -Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

10 

u 

121-14-2 - 2,4  -Dinit  rotoluene 

10 

u 

84-66-2 - Diethylphthalate 

10 

u 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenyle  t  her 

10 

u 

86-73-7 - Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 4  -Nitroaniline 

25 

u 

534-52  -1 - 4,6 -Dinitro-2  -methylphenol 

25 

u 

86-30-6 - N-Ni trosodiphenylamine  ( 1 ) 

10 

u 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether 

10 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

10 

u 

87-86-5 - Pent  achlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenant  hrene 

10 

u 

120-12-7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Carbazole 

10 

u 

84-74-2 - Di  -n-butylphthalate 

10 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - Butylbenzylphthalate 

91-94-1 - 3,3'  -Dichlorobenzidine 

10 

u 

10 

u 

56-55-3 - Benzo  ( a )  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - - - Chrysene 

10 

u 

117 -  81-7 - bis  ( 2 -Ethylhexvl )  phthalate 

10 

u 

117-84-0 - Di  -n-octylphthalate 

10 

u 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

10 

u 

193-39-5 - --Indeno  (1, 2, 3 -cd)  pyrene 

10 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a,  h)  anthracene 

10 

u 

191-24-2 - Benzo  (q,h,i)perylene 

10 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 

FORM  I  SV-2  0  0  0  0  0  8  8  NYSDEC  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol :  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 


EQUIPBL#7 


Concentrated  Extract  Volume:  1000 (uL) 

Inj  ect ion  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N  pH:  5.0 


Contract:  9420972 
20316  SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031617 
Lab  File  ID:  B7395.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/20/94 
Dilution  Factor:  1.0 


Number  TICs  found:  7 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

RT 

6.060 

6.140 

6.260 

6.380 

8.310 

8.800 

8.980 

EST.  CONC. 

6 

9 

2 

12 

4 

2 

4 

Q 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

9 . 

10, 

11. 

12 . 

13  . 

14  . 

15 . 

16 . 

17. 

18 . 

19 . 

20 . 

21. 

• 

22  . 

23  . 

24  . 

25 . 

26 . 

27. 

28  . 

29. 

3  0 . 

FORM  I  SV-TIC 


0000089 


NYSDEC  ASP  12/91 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  jL^.  I 

|  EQUIP_BLK  "  j  | 

Lab  Names  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972  | _ | 

Lab  Codes  NYTEST  Case  No.  s  20316  SAS  No.:  _  SDG  No.;  ___ _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  2031617 _ 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _  Date  Received:  04/07/94 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SEPF  Date  Extracted:  04/11/94 

Concentrated  Extract  Volume:  10000  (uL)  Date  Analyzed:  05/01/94 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL)  Dilution  Factor:  1 . 00 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

|  0.0501 

u 

319-85-7 - beta-BHC 

|  0.050 

|U 

319-86-8 - delta-BHC 

|  0.0501 

U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

|  0.050 

|U 

76-44-8 - Heptachlor 

|  0.050I 

u 

309-00-  2 - Aldrin 

|  0.050 

|U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  0.0501 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

I  0.0S0IU 

60-57-1 - Dieldrin 

1  0.101 

u 

72-55-9 - 4,4'  -DDE 

|  0 . 10 | U 

72-20-8 - Endrin 

|  0.10|U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  0 . 10 1 U 

72-54-8 - 4,4'  -DDD 

|  0.1O| 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1  0.10 

|U 

50-29-3 - 4,4'  -DDT 

1  0.10IU 

72-43-5 - Methoxychlor 

|  0.50 

|u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

|  0.10| 

u 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

|  0.10 

|U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

I  0.0501 

u 

5103-74-2 - qarama-Chlordane 

1  0 .050 1 U 

8001-35-2 - Toxaphene 

1  5.01 

u 

12674-11-2 - Aroclor- 1016 

1  1.01U 

11104-28-2 - Aroclor- 1221 

1  2 . 0  | 

u 

11141-16-5 - Aroclor- 1232 

1  1.01 

|U 

53469-21-9 - Aroclor-124  2 

1  1.0IU 

12672-29-6 - Aroclor- 1248 

|  1.0 

|u 

11097-69-1 - Aroclor- 12  5  4 

1  1  •  0  | 

U 

I  11096-82-5 - Aroclor- 1260 

|  1.0 

|U 

FORM  I  PEST 


*1000106 


3/90 


U.S.  EPA  -  CL? 

I 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


Lab  Name :  NYTEST_ENV_INC _  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  20316 

Matrix  (soil/water) :  WATER  Lab  Sample  ID:  031617 

Level  (low/med) :  LOW Date  Received:  04/07/94 

%  Solids:  _ 0.0 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight)  :•  UG/L_ 


j  CAS  No. 

1  1 

|  Analyte  | 

1  1 

1  1 

Concentration | C | 

Q 

1  1 
|m  | 

j  7429-90-5 

[Aluminum  | 

34 . 0 | U | 

* 

1  P  1 

j  744  0 - 36 - 0 

(Antimony  | 

26 .0 | U  j 

N 

1  P  1 

j  7440-38 -2 

[Arsenic  | 

5 . 0  |  U  | 

1  F  | 

[7440-39-3 

| Barium  | 

17.0  j U | 

* 

1  P  1 

[7440-41-7 

[Beryllium) 

i.oluj 

★ 

1  P  1 

j  7440-43-9 

| Cadmium  | 

4 . 0  |  U  [ 

N 

|p  l 

j  744  0-70-2 

[Calcium  | 

888 | U  j 

★ 

1  P  1 

[7440-47-3 

| Chromium  | 

9 . 0  |  U 1 

N* 

1  P  1 

j  7440-48-4 

[Cobalt 

n.oiui 

1  P  1 

[7440-50-8 

[Copper  | 

5 . 0  j  U  j 

N* 

1  P  1 

[7439-89-6 

j Iron  j 

28 .0 | U | 

★ 

1  P  1 

j  7439-92-1 

[Lead  1 

3 .0  j  U I 

_ N* _ 

1  F  | 

[7439-95-4 

[Magnesium] 

515 ! aj 

* 

1  P  1 

[7439-96-5 

[Manganese | 

2 . 0  |  U  | 

_ N* _ 

1  p  1 

[7439-97-6 

[Mercury  | 

0.20 | U | 

* 

CV 

[7440-02-0 

[Nickel _ | 

23 . 0  I U I 

★ 

1  P  1 

[7440-09-7 

| Potassium| 

1120 | U | 

★ 

1  P  1 

[7782-49-2 

| Selenium_| 

5 . 0  |  U  | 

N 

1  F  | 

j 7440-22-4 

[Silver _ j 

5.0 | U 1 

N 

1 P  1 

j  7440-23-5 

|Sodium_ _ | 

975 | U  j 

1  P  1 

[7440-28-0 

|Thallium_j 

5 . 0  |  U  | 

1  F  | 

[7440-62-2 

| Vanadium_| 

9 . 0  |  U  | 

* 

1  P  1 

[7440-66-6 

jzinc  | 

6 . 0  |  U  [ 

_ N* _ 

1  p  | 

j 5955-70-0 

| Cyanide  | 

10.0 | U [ 

[AS  j 

.1  L 

l_! 

Color  Before:  COLORLESS  Clarity  Before:  CLEAR_  Texture: 

Color  After:  COLORLESS  Clarity  After:  CLEAR_  Artifacts: 


Comments : 

EQUIPMENT_BLANK  #7 


EPA  SAMPLE  NO. 

EQPS7  _ 


FORM  I  -  IN 


<.'000119 


ILM02 . 1 


2  A  -  GC 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 
VOLATILE  SURROGATE  RECOVERY 


LOG  IN  #:  20316  PAGE  #:  1 


MATRIX 

WATER 

|«<  VOLATILE 

»>l 

1 

|  SAMPLE 

# 

1 

|  BFB 

1 

1 

VOA 

1 

1 

1 

OUT 

01 1  EQUIP  BLK 

#7 

|  121 

OK  I 

0 

02 | FIELD  BLK 

#7 

|  128 

OK  | 

0 

03 |  VBLK68 

|  125 

OK  | 

0 

04  | 

1 

1 

05  | 

1 

1 

06  | 

1 

1 

07  | 

1 

1 

08  | 

1 

1 

09  | 

1 

1 

10  | 

1 

1 

11 1 

l 

l 

12  [ 

l 

1 

13  | 

1 

1 

14  | 

1 

1 

15  | 

1 

1 

16  | 

1 

1 

17  | 

1 

1 

18  | 

l 

1 

19  | 

1 

1 

20  | 

1 

1 

21 1 

1 

1 

22  | 

1 

1 

23  | 

1 

1 

24  | 

l 

1 

25  | 

1 

1 

26  | 

1 

l 

27  | 

1 

1 

28  | 

1 

1 

29  | 

1 

1 

30  I 

LIMITS 

BFB  50  -  128 


*  SURROGATES  OUTSIDE  QC  LIMITS 


0000138 


2  A  -  GC 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 
VOLATILE  SURROGATE  RECOVERY 


LOG  IN  #:  20316  PAGE  #:  1 


MATRIX  :  SOIL 


|<<<  VOLATILE  >»| 


SAMPLE  #  | 

BFB 

1 

VOA 

1 

1 

OUT 

========= 

====  = 

01 1 

1-002-1  | 

69 

OK  | 

0 

02  | 

1-002-2  | 

58 

OK  | 

0 

03  | 

1-002-3  | 

126 

OK  | 

0 

04  | 

1-002-3DUP  | 

75 

OK  | 

0 

05  | 

2-003-1  | 

76 

OK  | 

0 

06  | 

2-003-2  | 

113 

OK  | 

0 

07  | 

2-003-3  | 

126 

OK  | 

0 

08  | 

3-005-1  | 

116 

OK  | 

0 

09  j 

3-005-2  | 

90 

OK  | 

0 

10  | 

3-005-3  | 

64 

OK  | 

0 

ll| 

BG-001-1  | 

51 

OK  | 

0 

12  1 

BG-001-2  I 

97 

OK  j 

0 

13  | 

BG-001-3  | 

101 

OK  | 

0 

14  | 

MSB  | 

107 

OK  | 

0 

15  1 

3-005-3MS  | 

85 

OK  [ 

0 

16  | 

3-005-3MSD  | 

83 

OK  | 

0 

17  | 

VBLK69  | 

122 

OK  | 

0 

18  | 

1 

1 

19  | 

1 

1 

20  | 

1 

1 

21 1 

1 

1 

22  | 

1 

1 

23  j 

1 

1 

24  | 

1 

1 

25  | 

1 

1 

26  | 

1 

1 

27  | 

1 

1 

28  | 

1 

1 

29  j 

1 

1 

30  1 

LIMITS 

BFB  10  -  140 


*  SURROGATES  OUTSIDE  QC  LIMITS 


0000139 


3  A 

VOLATILE  SOIL  MATRIX  SPIKE  BLANK 


Lab  Name:  NYTEST  ENV. ,  INC  Contract:  9E  +  06 

Lab  Code:  NYTEST  Login  No.:  20316 

Matrix  Spike  Sample  No.:  MSB  Level:  LOW 

File  No. :  N6003 .d 


1 

|  SPIKE 

BLANK  j 

|  MSB  | 

MSB 

l 

QC 

1 

|  ADDED 

CONCENTRATION 

|  CONCENTRATION | 

% 

l 

LIMITS 

| COMPOUND 

| (ug/Kg) 

(ug/Kg) 

(ug/Kg)  | 

REC 

l 

REC. 

1 1 , 1 -Dichloroethene 

|  50 

0.0 

40.0  | 

80 

OK  | 

61 

-  145 

| Trichloroethene 

|  50 

0.0 

41.0  | 

82 

OK  | 

71 

-  120 

| Benzene 

|  50 

0.0 

40.0  | 

80 

OK  { 

76 

-  127 

| Toluene 

1  50 

0.0 

41.0  | 

82 

OK  | 

76 

-  125 

| Chlorobenzene 

1  50  | 

0.0 

41.0  | 

82 

OK  j 

75 

-  130 

#Column  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterix 
♦Values  outside  of  QC  limits 

Spike  Recovery:  0  of  5  outside  QC  limits 


'if  001 4  3 


3A 

SOIL  VOLATILE  MATRIX  SPIKE  8LANK 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST 

Matrix  Spike  Sample  No.:  MS8 


Contract:  9320415 
Case  No.:  18232 
Level ( low/med) : l LOW 


File  No.:  N2845 


COMPOUND 


1,1-Dichloroethene 

Trichloroethene 

Benzene 

Toluene 

Chlorobenzene 


SPIKE 

ADDED 

(ug/Kg) 

BLANK  | 

CONCENTRATION  j 
(ug/Kg)  | 

MSB  | 

CONCENTRATION  | 
(ug/Kg)  j 

MSB 

X 

REC 

1 

1 

1 

QC 

LIMITS 

REC. 

50 

0.0  I 

49.0  | 

98 

OK 

1 

61  -  145 

50 

0.0  I 

42.0  j 

84 

OK 

1 

71  -  120 

50 

0.0  I 

44.0  j 

86 

OK 

1 

76  -  127 

50 

0.0  I 

44.0  j 

88 

OK 

1 

76  -  125 

50 

0.0 

43.0  | 

86  OK 

1 

75  -  130 

#Colum  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterix 
♦Values  outside  of  QC  limits 
Spike  Recovery:  0  of  5  outside  QC  limits 


0000174 


FORM  III  VOA-1 


2B 

SOIL  VOLATILE  SYSTEM  MONITORING  COMPOUND  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.s 

Level: (low/med)  LOW 


EPA 

SAMPLE  NO. 

SMCl 

(TOL)# 

SMC  2 
(BFB)# 

SMC3 

(DCE)# 

OTHER 

TOT 

OUT 

01 

3-lBl 

106 

93 

100 

0 

0 

02 

3-1B2 

103 

97 

101 

0 

0 

03 

3-1B3 

101 

99 

100 

0 

0 

04 

3-2B1 

107 

94 

101 

0 

0 

05 

3-2B2 

104 

96 

101 

0 

0 

06 

3-2B3 

100 

100 

102 

0 

0 

07 

3-3B1 

106 

95 

103 

0 

0 

08 

3-3B2 

107 

104 

103 

0 

0 

09 

3-3B3 

101 

99 

101 

0 

0 

10 

3-3B3D 

101 

99 

100 

0 

0 

11 

3-4B1 

101 

98 

103 

0 

0 

12 

3-4B2 

115 

76 

103 

0 

0 

13 

3-4B2RE 

129 

66 

102 

0 

0 

14 

3-4B3 

99 

99 

102 

0 

0 

15 

3-4B3D 

99 

99 

101 

0 

0 

16 

3-6B1 

114 

90 

105 

0 

0 

17 

3-6B2 

103 

96 

104 

0 

0 

18 

3-6B3 

101 

99 

102 

0 

0 

19 

MSB 

101 

99 

102 

0 

0 

20 

3-3B3MS 

99 

101 

101 

0 

0 

21 

3-3B3MSD 

101 

100 

104 

0 

0 

22 

VBLK25 

100 

99 

100 

0 

0 

23 

VBLK27 

98 

101 

105 

0 

0 

24 

VBLK28 

101 

97 

97 

0 

0 

QC  LIMITS 

SMCl  (TOL)  =  Toluene-d8  (  84-138) 

SMC 2  (BFB)  =  Brcmofluorobenzene  (  59-113) 

SMC3  (DCE)  =  1 , 2 -Dichloroethane-d4 (  70-121) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  System  Monitoring  Compound  diluted  out 


0000168 


page  1  of  1 


FORM  II  VOA-2 


3/90 


2B 

SOIL  VOLATILE  SYSTEM  MONITORING  COMPOUND  RECOVERY 

Lab  Naira:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Level:  (Icw/med)  LOW 


EPA 

SAMPLE  NO. 

SMCl 

(TOL)# 

SMC  2 
(BFB)# 

SMC3 

(DCE)# 

OTHER 

TOT 

OUT 

01 

1-lBl 

99 

101 

100 

0 

0 

02 

1-1B2 

99 

101 

101 

0 

0 

03 

1-1B3 

102 

97 

99 

0 

0 

04 

1-3B1 

186  * 

40  * 

96 

0 

2 

05 

1-3B1RE 

145  * 

50  * 

100 

0 

2 

06 

1-3B2 

108 

93 

102 

0 

0 

07 

1-3B3 

99 

101 

103 

0 

0 

08 

1-3B3D 

100 

100 

102 

0 

0 

09 

1-4B1 

168  * 

57  * 

111 

0 

2 

10 

1-4B1DL 

138 

65 

100 

0 

0 

11 

1-4B2  . 

104 

95 

107 

0 

0 

12 

1-4B3 

100 

99 

100 

0 

0 

13 

2-1B1 

105 

91 

101 

0 

0 

14 

2-1B2 

99 

98 

101 

0 

0 

15 

2-1B3 

100 

96 

101 

0 

0 

16 

2-2B1 

104 

96 

100 

0 

0 

17 

2-2B2 

100 

99 

102 

0 

0 

18 

2-2B3 

114 

1  83 

104 

0 

0 

19 

2-2B3D 

100 

97 

102 

0 

0 

20 

MSB 

103 

95 

100 

0 

0 

21 

1-3B3MS 

100 

99 

103 

0 

0 

22 

1-3B3MSD 

101 

98 

103 

0 

0 

23 

VBLK28 

101 

97 

97 

0 

0 

24 

VBLK29 

98 

102 

97 

0 

0 

25 

VBLK34 

99 

100 

103 

0 

0 

QC  LIMITS 

SMCl  (TOL)  =  Toluene-d8  (  84-138) 

SMC2  (BFB)  s=  Brarofluorobenzene  (  59-113) 

SMC3  (DCE)  =  l,2-Dichloroethane-d4(  70-121) 

i  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 

D  System  Monitoring  Compound  diluted  out 


0000166 

) 

i 


page  1  of  1 


FORM  II  VOA-2 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  ( Icw/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1823221 
Lab  File  ID:  E1570 


Soil  Extract  Volume: 


CAS  NO. 


ID:  2.00  (inn) 


(UL) 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed :  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1^_0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


7  4-87  -3 - Chlorcmethane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chi  or  oe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  chloride 

2 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

U 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1 , 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe thane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2  -Dichlor oe thene  ( total ) 

10 

u 

67-66-3 - -Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Brcmodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1 , 2 -Dichlor  opropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6  — - Trichloroe  thene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1 ,1,2  -Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans  -1,3  -Dichloropropene 

-  10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127 -18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroe  thane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-9  0-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-4 1-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  { total ) 

10 

u 

OOOOOGl 


FORM  I  VOA 


3/90 


Lab  Name: 
Lab  Code: 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

NYTEST  ENV  INC _  Contract :  9320415 


NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


FB-1 


SDG  No . : 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  1823221 _ 

Lab  File  ID:  E1570 _ 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed :  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1^0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  SILOXANE 

35.93 

23 

J 

0000062 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


3A 

WATER  VOLATILE  MATRIX  SPIKE  BLANK 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No-;  20707 

Matrix  Spike  Sample  No.:  MSB  File  No.:N6737 


COMPOUND 

|  SPIKE 
|  ADDED 
|  (ug/L) 

|  BLANK 

|  CONCENTRATION 
|  (ug/L) 

MSB  | 

CONCENTRATION  | 
(ug/L)  | 

MSB 

% 

REC 

# 

QC 

LIMITS 

REC. 

1, 1-Dichloroethene 

|  50 

|  0.0 

49.0  | 

98 

OK 

61 

-  145 

Trichloroethene 

|  50 

1  0.0 

46.0  | 

92 

OK 

71 

-  120 

Benzene 

1  50 

|  0.0 

o 

00 

96 

OK 

76 

-  127 

Toluene 

|  50 

1  0.0 

o 

CO 

96 

OK 

76 

-  125 

Chlorobenzene 

|  50 

1  0.0 

o 

CO 

96 

OK 

75 

-  130 

#Column  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterix 
♦Values  outside  of  QC  limits 
Spike  Recovery:  0  of  5  outside  QC  limits 


FORM  III  VOA-1 


0000093 


3A 


SOIL  VOLATILE  HATRIX  SPIKE  BLANK 

Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  CASE  NO.: 18242 

Matrix  Spike  Sample  No.:  MSB  Level ( low/med) : LOW 

File  No. :  N2890 


|  SPIKE  | 

BLANK  | 

MSB  j 

MSB 

|  ADDED  | 

CONCENTRATION  | 

CONCENTRATION  | 

% 

| COMPOUND 

|  (ug/Kg)  | 

(ug/Kg)  | 

(ug/Kg)  | 

REC 

:===s*a=3CBa»aa» 

aBB-Ma3H3*S  — 3 

| 1 , 1-Dichloroethene 

1  50  1 

0.0  | 

45.0  | 

9.0  OK 

1 Trichloroethene 

1  50  1 

0.0  | 

46.0  | 

92  OK 

Benzene 

1  50  1 

0.0  | 

48.0  | 

9  6  OK 

| Toluene 

|  50  j 

0.0  | 

54.0  | 

108  OK 

j Chlorobenzene 

1  50  1 

0.0  | 

53.0  | 

106  OK 

#Column  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterix 


♦Values  outside  of  QC  limits 
Spike  Recovery:  0  of  5  outside  QC  limits 


QC 

LIMITS 

REC. 

61  -  145 
71  -  120 
76  -  127 
76  -  125 
75  -  130 


PORM  III  VOA-1 


0000172 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No . :  20316 


We  find  as  follows: 


Results  in  ppm,  (mg/1) : 

Matrix: 

WATER 

Parameter (s) 

Sample  Identification 

EQUIP  BLK  #7 

FIELD  BLK  #7 

(2031617) 

(2031616) 

#2  Fuel  Oil 

0.5  U 

0.5  U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

ND 

ND 

#6  Fuel  Oil 

0.5  U 

0.5  U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

ND 

ND 

Lubricating  Oil 

0.5  U 

0.5  U 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

ND 

ND 

Kerosene 

0.5  U 

0.5  U 

TPH  (as  Kerosene) 

ND 

ND 

ND  =  Not  Detected 

*  TPH  (as...)  =  Total  Petroleum  hydrocarbons  quantitated  as  a  particular 

hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  hydrocarbon 
reference  standards . 


0000112 


REPORT  OF  ANALYSIS 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppb,  (ug/1) : 
Parameter (s) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


Log  In  No. :  20316 


Matrix:  WATER 

Sample  Identification 


FIELD  BLK  #7 
(2031616) 

100  U 

ND 


EQUIP  BLK  #7 
(2031617) 

100  U 

ND 


ND  =  Not  Detected 


TPH. (as  Gasoline)  _  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000105 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix:  (soil /water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


9320415 


FB-1 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823221 
Lab  File  ID:  B5058 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ L0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2 - Phenol 

10 

U 

111-44-4 - bis  ( 2-Chloroethy  1 )  Ether 

10 

u 

95-57  -8 - 2-Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 1, 3 -Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 1,4  -Dichlorobe  nz  ene 

10 

u 

95-50-1 - 1,2  -Dichlorobenzene 

10 

U 

95-48-7 - 2-Me  thylphenol 

10 

u 

1 0  8-6  0-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropr  opane )  _ 

10 

u 

106-44-5 - 4 -Me  thylphenol 

10 

u 

62 1-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine 

10 

u 

67-72- 1 - Hexachloroethane 

10 

u 

98-95  -3 - Nitrobenzene 

10 

u 

78-59  - 1 - Isophorone 

10 

u 

88-75- 5 - 2 -Nitropheno  1 

10 

u 

105-67-9 - 2, 4 -Dime  thylphenol 

10 

u 

1 1 1-9 1-1 - bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

10 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 1,2,4-Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

10 

u 

106-47-8  - 4 -Chloroaniline 

10 

u 

87  -6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59  -5  0-7 - 4 -Chlor  o -3  -me  thy  lphe  no  1 

10 

u 

91-57-6 - 2  -Methy  lnaphthalene 

10 

u 

77-47  -4 - Hexachlorocyclopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - 2 ,4,6 -Trichlor  ophenol 

10 

u 

95-95-4 - 2,4,5-Trichlorophenol 

25 

u 

91-58-7 - 2  -chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 2 -Nitroaniline 

25 

u 

131-11-3 - Dime  thy  lphthalate 

10 

u 

208-96-8 - Ac  enaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 2 , 6 -Dinitr  otoluene 

10 

u 

99-09-2 - 3 -Nitroaniline 

25 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

j 

10 

u 

0000131 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEKIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


FB-1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ „  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:.  1000  __(uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  .  5.0 


9320415  | _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823221 
Lab  File  ID:  B5058 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1^0 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-2  8-5 - 2  r  4-Dinitrophenol 

25 

u 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

25 

u 

1 37-64-9 - Dibenzofuran 

10 

u 

121-14-2 - 2 , 4  -Dini trotoluene 

10 

u 

84-66  -2 - Die  thylphthalate 

10 

u 

7  005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether _ 

10 

u 

86-73-7 - Fluorene 

10 

u 

1 00-01-6 - 4  -Nitr  oaniline 

25 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol _ 

25 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

10 

u 

1  oi  -55-3 - 4-Branophenyl-phenylether 

10 

u 

1 1  8-74-1 - Hexachlorobenzene 

10 

u 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthr  e  ne 

10 

u 

120-12-7 - -Anthracene 

10 

u 

86  -7  4-8 - Carbazole 

10 

u 

84-74-2 - Di-n-Butylphthalat  e 

10 

u 

206-44  -0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-6  8-7 - Butylbenzylphthalate 

10 

u 

q  i  -94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

10  ! 

u 

56-55-3 - Benzo  ( a)  anthracene 

10 

u 

21  8-01-9 - Chrysene 

*  i '  .  10. 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)phthalate _ 

10 

u 

i 1 7-84-0 - Di-n-octylphthalate 

10 

u 

205-99-2 - Benzo  fb)  fluoranthene 

10 

u 

707-08-9 - Benzo  0O  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzol  alpyrene 

10 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2, 3 -cd)  pyrene 

10 

u 

53-70-3 - Dibe  nzfa.hl  anthr  ac  ene 

10 

u 

191-24-2 - Benzo(g.h,i)perylene 

10 

u 

.... 

0000132 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


FB-1 


SDG  No. : 


Matrix:  { soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


Lab  Sample  ID:  1823221 
Lab  File  ID:  B5058 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUM3ER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000133 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST 


Case  No.:  18232A  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wb/vol :  1000  (g/mL)  ML 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  ( sepF/cont/Sonc )  SEPF 


Lab  Sample  ID:  1823221 
Lab  File  ID:  _______ 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


Concentrated  Extract  Volume: 

Injection  Volume:  1 .00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


10000  (uL)  Date  Analyzed:  10/02/93 
*  Dilution  Factor:  1 . 00 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N_ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

0.050 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

0.050 

u 

319-86-8 - delta-BHC 

0.050 

u 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

0.050 

u 

76-44-3 - Heptachlor 

0.050 

u 

309-00-2 - Aldrin 

0.050 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

0.050 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

0.050 

u 

60-57-1 - Dieldrin 

0.10 

u 

72-55-9 - 4,4'  -DDE 

0.10 

u 

72-20-8 - Endrin 

0.10 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

0.10 

u 

72-54-8 - 4,4'  -DDD 

0.10 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

0.10 

u 

50-29-3 - 4,4  '-DDT 

0.10 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

0.50 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

0.10 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

0.10 

u 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

0.050 

u 

5103-74  -2 - gamma-Chlordane 

0.050 

u 

8001-35-2 - Toxaphene 

5.0 

u 

1  2674-11-2 - Aroclor-1016 

1.0 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

2.0 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

1.0 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

1.0 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

1.0 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

1.0 

u 

1109  6-82-5 - Aroclor-1260 

1.0 

u 

00001 56 


FORM  I  PEST 


3/90 


U.S.  EPA 


CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


FB-1 


SDG  No. :  SDG405 


Lab  Sample  ID:  823221^ 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  93204 15_ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.: 

Matrix  (soil/water) :  WATER 

Level  (low/med) :  LOW _  Date  Received:  09/20/93 

%  Solids:  _ 0.0 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L_ 


Color  Before; 
Color  After: 
Comments : 


CAS  No. 

1  1 

|  Analyte  | 

1  1 

1  1 

Concentration | C | 

1  1 

Q 

i 

|  M 

1 

7429-90-5 

| Aluminum  | 

57. 6 | U | 

* 

1  P 

7440-36-0 

| Antimony  | 

30.8 | U | 

1  P 

7440-38-2 

| Arsenic  | 

5.0 | U | 

1  F 

7440-39-3 

| Barium  | 

17.8 | U I 

1  P 

7440-41-7 

| Beryllium | 

t> 

o 

tn 

o 

1  P 

7440-43-9 

| Cadmium  | 

3.8 | U [ 

1  P 

7440-70-2 

| Calcium  | 

626  |  U  | 

1  P 

7440-47-3 

| Chromium  | 

8.2 | U i 

1  P 

7440-48-4 

| Cobalt  | 

9. 9  | U  1 

1  P 

7440-50-8 

| Copper  | 

7.8 | U i 

1  P 

7439-89-6 

| Iron  | 

9.0 |U| 

* 

1  P 

7439-92-1 

|Lead  I 

3.0 | U | 

HN*I 

1  F 

7439-95-4 

| Magnesium | 

762 | U | 

1  P 

7439-96-5 

| Manganese | 

1.4 1 U  t 

_ N*_ 

1  P 

7439-97-6 

[Mercury  | 

0.20 | U | 

|  CV 

7440-02-0 

[Nickel  | 

19. 6 | U | 

1  P 

7440-09-7 

| Potassium | 

1940 | U ] 

1  P 

7782-49-2 

| Selenium  | 

5 . 0  |  U  | 

w 

1  F 

7440-22-4 

| Silver  | 

4.2 |U| 

_ N _ 

1  P 

7440-23-5 

| Sodium  | 

99.4 | U | 

1  P 

7440-28-0 

| Thallium  | 

5.0 | U | 

I  F 

7440-62-2 

| Vanadium_| 

7.3 | U 1 

i  P 

7440-66-6 

| Zinc  | 

7.0 | U 1 

1  P 

5955-70-0 

|  Cyanide _ | 

10. 0 |U| 

[AS 

1  1 

1 

CLEAR 


COLORLESS 


Clarity  Before:  CLEAR_ 
Clarity  After:  COLORL 


Texture : 
Artifacts : 


FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 


0000016 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18232 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 
SAS  No. :  _ 


FB-2 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  1823223 
Lab  File  ID:  E1583 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


74-87-3 - Chlorcanethane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - -Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  chloride 

3 

BJ 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2 -Dichloroe thene  ( total ) 

10 

u 

67-66-3 - -Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

10 

u 

10061-0 1-5 - cis -1,3  -Dichloropropene 

10 

u 

7  9  -  01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

100*1-02-6 - trans-1 , 3 -Dichloropropene 

10 

• 

u 

75-25-2 - Brcmoform 

10 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroe  thene 

10 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2, 2-Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - -Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

0000063 


FORM  X  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML _ 

Level:  (lcw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (urn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1823223 
Lab  File  ID:  E1583 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/23/93 
Dilution  Factor:  1.0 


Soil  Aliquot  Volume: 


.(uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

KT 

EST.  CONC. 

Q 

0000064 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil /water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 


Lab  Sample  ID:  1823223 
Lab  File  ID:  B5060 


Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1 . 0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  ug/L 


108-95-2 - Phenol 

10 

u 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chlor  oethy  1 )  Ether 

10 

u 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

10 

u 

541-73  -1 - 1 , 3  -Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50 - 1 - 1 , 2  -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-4  8-7 - 2 -Me  thy  lphenol 

10 

u 

108-60-1 - 2,2'  -oxybis  ( 1-Chloropropane)_ 

10 

u 

106-44-5 - 4 -Me  thy  lphenol 

10 

u 

62 1-6  4  -7 - N-Nitroso-di-n -propylamine _ 

10 

u 

67-7 2-1 - Hexachloroethane 

10 

u 

98-9  5-3 - Nitrobenzene 

10 

u 

78-59  - 1 - Isophorone 

10 

u 

88-75  -5 - 2-Nitrophenol 

10 

u 

105-67-9 - 2, 4-Dime  thy  lphenol 

10 

u 

111-91-1 - bi  s  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

10 

u 

120-83-2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 1,2, 4 -Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20  -3 - Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

10 

u 

87  -68-3 - Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-50-7 - 4 -Chlor  o-3  -methy  lphenol 

:  10 

u 

91-57-6 - 2  -Me  thy  lnaphthale  ne 

10 

u 

77-47-4 - Hexachlorocy  c  lopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - 2 ,4,6 -Trichlor  ophenol 

10 

u 

95-95-4 - 2 ,4,5 -Trichlor  ophenol 

25 

u 

91-58-7 - 2-Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

25 

u 

131-11-3 - Dime  thy  lphthal  ate 

10 

u 

208-96  -8 - Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 2 , 6  -Dinitr  otoluene 

10 

u 

99-09-2 - 3-Nitroaniline 

25 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

10 

u 

0000134 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 

Matrix :  ( soil /water )  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/ med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


9320415 


FB-2 


SDG  No.  : 


Lab  Sample  ID:  1823223 
Lab  File  ID:  B5060 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO.  COMPOUND 


(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-28-5 - 2  ,  4  -Dini tr opheno  1 

25 

u 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

10 

u 

121-14-2 - 2, 4 -Dinitro  toluene 

10 

u 

84-66-2 - Diethylphthalate 

10 

u 

7005-72  -3 - 4  -Chloropheny  1  -pheny  le  ther 

10 

u 

86-73-7 - Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52-1 - 4, 6 -Dinitro-2 -me thy lphenol 

25 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1) 

10 

u 

101-55-3 - 4-Brcxnophenyl-phenylether 

10 

u 

1 1 8-7  4-1 - Hexachlorobenzene 

10 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

10 

u 

12  0-12-7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Carbazole 

10 

u 

84-74-2 - Di  -n-Buty  lph  thal  ate 

10 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - Butylbenzylphthalate 

10 

u 

91-94-1 - 3, 3 '  -Dichlorobenzidine 

10 

u 

56-55-3 - Benzo(a)  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - —Chrysene 

10 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)phthalate 

10 

u 

117-84-0 - Di  -n-octy  lphthal  ate 

10 

u 

2  05-9  9  -2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene 

10 

u 

5 0 -32-8 - Benzo  ( a )  pyrene 

10 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2,3  ~cd )  pyrene 

10 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

10 

u 

191-24-2 - Benzo  ( g,  h ,  i )  pery  lene 

10 

u 

0000135 


FORM  X  SV-2 


3/90 


v  IT 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


FB-2 


Lab  Cede :  NYTEST  Case  No . :  18232 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823223 
Lab  File  ID:  B5060 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CON C. 

Q 

0000136 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SEPF 

Concentrated  Extract  Volume:  10000  (uL) 

Injection  Volume:  1 .00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5 . 0 


9320415 


FB-2 


_______________  SDG  No.  :  ___ 

Lab  Sample  ID:  1823223 
Lab  File  ID:  _ 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09  Z22/93 
Date  Analyzed:  10/02/93 
Dilution  Factor:  1 . 00 
sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

0.050 

u 

319-85-7 - beta-BHC 

0.050 

u 

319-86-8 - delta-BHC 

0.050 

u 

5  8-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

0.050 

u 

7  6-44-8 - Heptachlor 

0.050 

u 

309-00-2 - Aldrin 

0.050 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

0.050 

u 

9  59-9  8-8 - Endosulf an  I 

0.050 

u 

6  0-57-1 - Dieldrin 

0.10 

u 

72-55-9 - 4,4'  -DDE 

0.10 

u 

72-20-8 - Endrin 

0.10 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

0.10 

u 

72-54-3 - 4,4'  -DDD 

0.10 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

0.10 

u 

50-29-3 - 4,4  ' -DDT 

0.10 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

0.50 

u 

53494-70-5 - Endrin  ‘ketone 

0.10 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

0.10 

u 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

0.050 

u 

5103-74-2 - gamma-Chlordane 

0.050 

u 

8  0  01-35-2 - Toxaphene 

5.0 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

1.0 

u 

11104-2  8-2 - Aroclor-1221 

2.0 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

1.0 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

1.0 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

1.0 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

1.0 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

1.0 

u 

0000)57 


FORM  I  PEST 


3/90 


U.S.  EPA  -  CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 
T.sb  Code:  10195  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


FB-2 


Lab  Code:  10195_  Cas 

1 

j  Matrix  (soil/water) :  WATER 
Level  (low/med) :  LOW _ 

1 

(  %  Solids:  0.0 


SDG  No.:  SDG405 

Lab  Sample  ID:  823223 _ 

Date  Received:  09/20/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/'kg  dry  weight)  :  UG/L_ 


Color  Before: 


Color  After: 


Comments : 


|CAS  No. 

1  1 

|  Analyte  IConcentr 
1  1 

1  1 

ation | C | 

1  1 

Q 

i  i 
|  M  | 

1  1 

17429-90-5 

| Aluminum  | 

5  7 . 6  |  U  | 

* 

IP  1 

17440-36-0 

(Antimony  | 

30.8 | U | 

1  P  1 

|  7440-38-2 

I  Arsenic  | 

5.0 | U | 

1  P  1 

17440-39-3 

| Barium  | 

17.8 | U | 

1  P  1 

|  7440-41-7 

I  Beryllium | 

0.50 | U I 

1  P  1 

17440-43-9 

| Cadmium  | 

3 . 8  1  U  [ 

1  P  1 

17440-70-2 

| Calcium  | 

626 ( U ( 

1  P  1 

17440-47-3 

| Chromium  | 

8.2 | U | 

1  P  1 

17440-48-4 

| Cobalt  | 

9 . 9  |  U  | 

1  P  1 

17440-50-8 

(Copper  | 

7.8 ( U | 

1  P  1 

17439-89-6 

I  Iron  1 

9.0 | U ( 

* 

1  P  1 

17439-92-1 

|Lead  I 

3.0 | U | 

_ N* _ 

1  F  I 

17439-95-4 

|Magnesium| 

7  62  |  U  | 

1  P  1 

17439-96-5 

| Manganese | 

1.4 | U | 

_ N* _ 

1  P  1 

17439-97-6 

I  Mercury  | 

0 .20 | U ( 

|  CV  | 

17440-02-0 

INickel  | 

19 . 6 | U | 

IP  1 

17440-09-7 

| Potassium] 

1940 | U | 

1  P  1 

17782-49-2 

I  Selenium  | 

5 . 0  |  U  ( 

IF  1 

17440-22-4 

(Silver  | 

4 . 2  |  U  | 

N 

"|P  | 

17440-23-5 

| Sodium  | 

99.4 | U [ 

’|P  1 

17440-28-0 

I  Thallium  | 

5.0 | U ( 

’l  F  | 

17440-62-2 

| Vanadium  | 

7 . 3  |  U  | 

“|  P  | 

17440-66-6 

I  Zinc  I 

7.0 |U| 

"|  P  | 

15955-70-0 

I  Cyanide  | 

_10.0 ( U | 

~|  AS  | 

•  * 

"l  1 

CLEAR 


COLORLESS 


Clarity  Before:  CLEAR_ 
Clarity  After:  COLORL 


Texture : 


Artifacts : 


FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 


0000017 


U.S.  EPA 


CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


jab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC.  Contract:  9320415 


>Lab  Code:  10195 


Case  No.:  18281  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


FB-6 


SDG  No. :  SDG413 


latrix  (soil/water) :  WATER 
jevel  (low/med) :  LOW 


Lab  Sample  ID:  828114 _ 

Date  Received:  09/23/93 


Solids : 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L 


:olor  Befo: 


IColor  Afteu 


'omments : 


CAS  No. 

1  1 

|  Analyte  | 

1  1 

i  i 

Concentration | C | 

1  1 

Q 

1 

I M 

1 

7429-90-5 

[Aluminum  | 

58 .0 |U| 

1  P 

7440-36-0 

| Antimony  | 

31.0 | U | 

1  P 

7440-38-2 

lArsenic  | 

5.0 | U | 

N 

1  F 

7440-39-3 

| Barium  | 

18 . 0 | U | 

IP 

7440-41-7 

| Beryllium | 

1  -  0  [  U  | 

1  P 

7440-43-9 

| Cadmium  | 

4 . 0  |  U  | 

1  P 

7440-70-2 

|  Calcium  | 

625 | U | 

1  P 

7440-47-3 

| Chromium  | 

8 . 0  |  U  | 

1  P 

7440-48-4 

|  Cobalt  | 

10.0 1 U | 

1  P 

7440-50-8 

| Copper  | 

8 . 0  |  U  | 

1  P 

7439-89-6 

[Iron  | 

9.0 |U| 

1  P 

7439-92-1 

|Lead  | 

3.0 | U | 

N 

1  F 

7439-95-4 

| Magnesium | 

761 | U | 

1  P 

7439-96-5 

| Manganese | 

1.0 1 U | 

1  P 

7439-97-6 

| Mercury  | 

0.20 |U| 

|CV 

7440-02-0 

[Nickel  1 

20.0 | U | 

1  P 

7440-09-7 

| Potassium | 

1930 | U | 

1  P 

7782-49-2 

|  Selenium  | 

5 . 0  |  U  | 

1  F 

7440-22-4 

| Silver  | 

4.0 | U | 

1  P 

7440-23-5 

| Sodium  | 

99.0 |U| 

IP 

7440-28-0 

|  Thallium_| 

5.0 | U | 

1  F 

7440-62-2 

| Vanadium  | 

7 . 0 |U | 

1  P 

7440-66-6 

IZinc  | 

7 . 0  |  U  | 

1  P 

5955-70-0 

| Cyanide  | 

10.0|U| 

[AS 

1  1 

1 

COLORLESS 


COLORLESS 


Clarity  Before:  CLEAR 


Clarity  After:  CLEAR 


FORM  I  -  IN 


Texture : 


Artifacts : 


ILM02 . 1 


0000013 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Nane:  NTYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sanple  ID:  1824221 
Lab  File  ID:  E1608 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyz ed :  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1^0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Soil  Aliquot  Volume: 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


.(uL) 


74-87-3 - -Chlorcsne  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  chloride 

10 

u 

75-00-3 - -Chlorce  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1 , 1  -Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2 -Die hloroe thene  ( total ) __ 

10 

u 

67-66  -3 - -Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -But  anone 

10 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Brcmodichlorome  thane 

10 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroe  thene 

10 

u 

124-4  8-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - : - 1 ,1,2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

7 1-43  -2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans  -1,3  -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bramoform 

*  10 

u 

108-10-1 - 4  -Methy  1-2  -Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18  -4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Tetrachloroe  thane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

0000060 


FORM  I  VOA 


3/90 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No*:  18242  SAS  No.: _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


FB-3  u 


SDG  NO.  : 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found:  0 


Lab  Sample  ID:  1824221 _ 

Lab  File  ID:  E1608 _ 

Date  Received:  09/21/93 

Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000061 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix :  ( soil /water )  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  __ 


Lab  Sample  ID:  1824221 
Lab  File  ID:  B5076 


Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received :  09/21/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


-Phenol 


108-95-2 - 

111-44-4 - bi  s  ( 2  -Chloroethy  1 )  Ether 

95-57-  8 - 2 -Chlorophenol _ 

541-73-1— 

106-46-7— 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1— 

106-44-5— 

621-64-7 — 

67-72-1 - 

98-95-3 - 


- 1, 3-Dichlorobenzene_ 

— 1, 4-Dichlorobenzene_ 
— 1, 2-Dichlorobenzene__ 
— 2 -Me thylphenol _ 


-  4 -Me thylphenol 


-N-Ni  tr  os  o-di-n -propylamine 

-Hexachloroethane _ 

-Nitrobenzene _ 

-Isophorone _ 


-2 -Nitr ophenol 


-2, 4 -Dime thylphenol _ 

-bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 


-4-chloroaniline 


-Hexachlorobutadiene 


78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9 - 

111-91-1 - 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol _ 

120-82-1 - 1, 2 , 4 -Trichlorobenzene 

91-20-3 - Naphthalene _ 

106- 47-8 - 

87- 68-3 - 

59-50-7 - 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4 - 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3 - 

208-96-8 - 

606-20-2 - 

99-09-2 - 

83-32-9 - 


-4 -Chloro-3 -methy lphenol_ 
-2  -Methy  lnaphthalene _ 


-Hexachlorocy  c  lopentadiene_ 

-2,4, 6 -Trie hi or ophenol _ 

-2,4, 5-Trichlorophenol _ 

-2-Chloronaphthalene _ 

-2  -Nitr  oani  line _ 

-Dime  thy  lphthalate _ 

-Acenaphthylene _ 


-2, 6-Dinitrotoluene 

-3 -Nitr  oani  line _ 

-Acenaphthene _ 


10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

25 

u 

10 

u 

25 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

25 

u 

10 

u 

0000129 


FORM  I  SV-1 


3/90 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  water  3 


SDG  No.; 


Sample  wt/vol: 


1000  (g/mL)  ML 


Level:  (low/med)  LOW 


%  Moisture: 


decanted:  (Y/N) 


Lab  Sample  ID:  1824221 
Lab  File  ID:  B5076 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


Concentrated  Extract  volume:  1000  (u LI  Date  Analyzed:  09/28/93 

injection  Volume:  - 2^0 (uL)  Dilution  Factor:  _ ij> 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N  pH:  5.0 


pH:  5.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L' 


51-28-5 - 

100- 02-7 - 

132-64-9 - 

121-14-2 - 

84- 66-2 - 

7005-72-3 - 

86-73-7 - 

100-01-6 - 

534-52-1 - 

86- 30-6 - 

101- 55-3 - 

118-74-1 - 

87- 86-5 - 

85- 01-8 - 

120-12-7 - 

86- 74-8 - 

84- 74-2 - 

206- 44-0 - 

129-00-0 - 

85- 68-7 - 

91-94-1 - 

56-55-3 - 

218-01-9 - 

117-81-7 - 

117-84-0 - 

205-99-2 - 

207- 08-9 - 

50-32-8 - 

193-39-5 - 

53-70-3 - 

191-24-2 - 


- 2, 4-Dinitrophenol _ 

- 4 -Nitrophenol _ 

- Dibenzofuran 

- 2,4-Dinitrotoluene 

- Diethylphthalate 

- 4 -Chlorophenyl -pheny le  thar 

- Fluorene _ _ 

- 4-Nitroaniline _ 

- 4, 6 -Dinitro-2-methylphenol_ 

- N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) 

- 4-Brcmophenyl-phenyletherI 

- Hexachlorobenzene 

- Pentachlorophenol  ~ 

- Phenanthrene _ 

- Anthracene _ 

- Carbazole _ 

- Di-n-Butyiphthalate 

- Fluoranthene _ _ 

- Pyrene _ 

- Buty lbenzy lphthalate 

3 / 3 ' -Diehl orobenzidine 

- Benzo ( a) anthracene 

- Chrysene _ 

- bis  ( 2  -Ethylbexyl )  pht  halate__ 

- Di-n~octy lphthalate 

- Benzo { b ) fluoranthene _ 

- Benzo ( k) fluoranthene" 

- Benzo ( a) pyrene _ 

- Indeno (1,2, 3 -cd) pyrene _ 

- Dibenz (a, h) anthracene 

- Benzo ( g, h, i ) perylene 


25  u 
25  u 
10  u 

10  U 
10  U 
10  u 
10  U 
25  U 
25  U 
10  U 
10  u 
10  U 
25  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 

10  u 

10  U 
10  u 
10  u 

10  U 

10  u 

10  U 
10  U 

10  u 
10  u 


0000130 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  1824221 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  B5076 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  09/21/93 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _  Date  Extracted:  09/22/93 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL)  Date  Analyzed:  09/28/93 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL)  Dilution  Factor:  _ 1.0 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 5  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

10.40 

2 

J 

2. 

UNKNOWN 

10.60 

2 

J 

3. 

UNKNOWN 

10.64 

11 

J 

4. 

UNKNOWN 

10.78 

17 

J 

5. 

UNKNOWN 

27.66 

3 

J 

0000131 


FORM  X  SV-TIC 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


|  FB-3 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415  i _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  1824221 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _  Date  Received:  09/21/93 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SEPF  Date  Extracted:  09/22/93 

Concentrated  Extract  Volume:  10000  (uL)  Date  Analyzed:  10/02 /93 

Injection  Volume:  1 . 00  ( uL )  Dilution  Factor:  1 . 00 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 
|  0 . 050 | U 

1 

319-85-7 - be  ta-BHC 

|  0 . 0  50  |  U 

319-86-8 - delta-BHC 

|  O.050|U 

1 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

|  0 . 050  |  U 

7  6-44-8 - Heptachlor 

|  0 . 050 | U 

1 

309-00-2 - Aldrin 

|  0 . 050 | U 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

|  0 . 0  50  |  U 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

|  0 . 050  |  U 

60-57-1 - Dieldrin 

|  0. 10  |U 

7  2-55-9 - 4,4  '-DDE 

|  0.1O|U 

72-20-8 - Endrin 

|  0 . 10  |  U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

|  0 . 10 | U 

72-54-8 - 4,4'  -DDD 

|  0 . 10 | U 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

|  0 . 10 | U 

50-29-3 - 4,4'  -DDT 

|  0 . 10  |  U 

1 

7  2-43-5 - Methoxychlor 

_|  0 . 50 | U 

1 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_ |  O.10|U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_|  0.1O|U 

1 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

|  0 . 050  |  U 

5103-74-2 - gamma -Chlordane 

_ |  0 . 050 | U 

1 

8001-35-2 - Toxaphene 

|  5.0  |U 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

|  1 . 0  |  U 

11104-28-2 - Aroclor-  1221 

|  2 . 0  |  U 

11141-16-5 - Aroclor- 1232 

|  1.0|U 

1 

5  346  9-21-9 - Aroclor- 1242 

|  1.0 |U 

1 

12  672-29-6 - Aroclor- 1248 

|  1.0|U 

11097-69-1 - Aroclor- 12  54 

|  1.0|U 

11096-82-5 - Aroclor- 1260 

|  1.0|U 

1  1 

0000154 


FORM  I  PEST 


3/90 


U.S.  EPA  -  CLP 


EPA  SAMPLE  NO. 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


FB-3 


SDG  No. :  SDG497 


ab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENT AL_INC .  Contract:  9320415_ 

ab  Code:  10195_  Case  No.:  18242_  SAS  No.: 

'Matrix  (soil/water)  :  WATER 

LOW _  Date  Received:  09/21/93 

0.0 


Lab  Sample  ID:  824221 


jLevel  (low/med): 

%  Solids : 

\  ' 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L_ 


L 


olor  Before: 


.Color  After; 


’Comments : 


CAS  No.. 

i  i  ii 

|  Analyte  | Concentration | C | 

1  1  II 

Q 

7429-90-5 

| Aluminum  | 

57 . 6  |  U  | 

* 

7440-36-0 

| Antimony  I 

30.8 | U | 

7440-38-2 

| Arsenic  | 

5 . 0  |  U  | 

w 

7440-39-3 

| Barium  | 

17.8 | U | 

* 

7440-41-7 

| Beryllium | 

0 . 50  |  U  | 

7440-43-9 

| Cadmium  [ 

3.8 | U | 

7440-70-2 

| Calcium  | 

62  6 | U | 

* 

7440-47-3 

| Chromium  | 

8 .2 1 U | 

N* 

7440-48-4 

| Cobalt  | 

9 . 9  |  U  | 

7440-50-8 

[Copper  | 

7.8  |  U  | 

★ 

7439-89-6 

| Iron  | 

9.0 | U | 

★ 

7439-92-1 

| Lead  .  | 

3 . 0  |  U  | 

N* 

7439-95-4 

| Magnesium | 

762 |U| 

* 

7439-96-5 

| Manganese | 

1.4 | U | 

★ 

7439-97-6 

| Mercury  | 

0 . 20  |  U  | 

7440-02-0 

[Nickel  | 

1 9' .  6  |  U  | 

7440-09-7 

| Potassiuml 

1940 |U| 

7782-49-2 

| Selenium  | 

5 . 0  |  U  | 

7440-22-4 

| Silver  | 

4 . 2  |  U  | 

_ N _ 

7440-23-5 

| Sodium  | 

113 1 B | 

7440-28-0 

(Thallium  | 

5 . 0  |  U  | 

7440-62-2 

[Vanadium  | 

7 . 3  |  U  | 

★ 

7440-66-6 

I  Zinc  | 

7 . 0  |  U  | 

HeT 

5955-70-0 

| Cyanide  | 

10.0|U| 

1  1 

COLORLESS 

Clarity  Before 

:  CLEAR__ 

COLORLESS 

Clarity  After: 

CLEAR_ 

M 

P_ 

F_ 

P_ 

P_ 

P_ 

P_ 

P_ 

P__ 

P_ 

P_ 

F_ 

P_ 

P_ 

CV 

P_ 

P_ 

F_ 

P_ 

P_ 

F_ 

P_ 

P__ 

AS 


Texture: 
Artifacts : 


FORM  I  -  IN 


0000014 

ILM02 . 1 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV 

INC 

Contract:  9320415 

,  * 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18242 

SAS  No.:  SDG 

No.: 

Matrix:  (soil/water) 

WATER 

Lab  Sample  ID: 

1824223 

Sample  wt/vol: 

5.0  (q/mL)  ML 

Lab  File  ID: 

E1610 

Level:  (low/med) 

LOW 

Date  Received: 

09/21/93 

%  Moisture:  not  dec. 

Date  Analyzed: 

09/27/93 

GC  Column:  PACK 

ID:  2.00  (mcO 

Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Extract  Volume: 

(UL) 

Soil  Aliquot  Volume:  ___(uL) 

0000062 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


74-87-3 - 

74- 83-9 - 

75- 01-4 - 

75-00-3 - 


—Chlorane  thane _ 

— Bromome thane _ 

— Vinyl  Chloride_ 
— Chloroe thane 


75-09-2 - Methylene  Chloride 

67-64-1 - 

75-15-0 - 

75-35-4 - 

75-34-3 - 

540-59-0 - 

67-66-3 - 


— Acetone _ 

— Carbon  Disulfide _ 

— 1 , l-Dichloroethene_ 
— 1, 1 -Die  hloroe thane 


-I , 2 -Dichloroethene  ( total ) _ 

-Chloroform 


107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane _ 

78-93-3 - 2  -But  anone _ 

71-55-6 - 1,1,  l-Trichloroethane_ 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride _ 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane _ 

78-87-5 - 1,2  -Dichloropropane _ 


10061-0 1-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene_ 

79-01-6 - Tri  chloroe  the  ne _ 

124-48-1 - Dibrornochloromethane _ 

79-00-5 - 1,1,2 -Trichloroe  thane 

71-43-2 - Benzene 


10061-02-6 - trans-1, 3-Dichloropropene 

75-25-2 - Bromof  orm 


108-10-1 - 4 -Me  thy  1-2 -Pent  anone 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone _ 

127-18-4 - 

79-34-5 - 


— Tetrachloroethene 


108-88-3 - 

108-90-7 - 

100-41-4 - 

100-42-5 - 


--I , 1 , 2 , 2 -Tetrachloroethane 
— Toluene 


— Chlorobenzene 

—Ethylbenzene _ 

—Styrene _ 


1330-20-7 - Xylene  (total) 


FORM  I  VGA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Naire:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GO  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1824223 
Lab  File  ID:  E1610 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 
Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000063 


FORM  X  VOA-TTC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


FB-4 


SDG  NO. : 


Matrix:  (soil /water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Lab  Sanple  ID:  1824223 
Lab  File  ID:  B5064 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1 , 0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2 - Phenol _ _ 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chloroethyl )  Ether _ 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol_ _ _ 

541-73-1 - 1, 3 -Dichlorobenzene _ 

106-46-7 - 1,4-Dichlorobenzene _ 

95-50-1 - 1, 2 -Dichlorobenzene _ 

95-48-7 - 2 -Methylphenol _ 

108-60-1 - 2,2'  -oxybis  ( 1-Chloropropane ) 

106-44-5 - 4-Methylphenol  _ _ 

621-64-7 - N-Nitr  os  o-di-n -propyl  amine 

67-72-1 - Hexachloroe  thane _ 

98-95-3 - Nitrobenzene _ 

78-59-1 - Isophorone _ 

88-7  5-5 - 2-Nitrophenol _ 

105- 67-9 - 2, 4-Dime  thylphenol__ _ 

111-91-1 - bis  (2 -Chloroethoxy)  methane 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol _ 

120-82-1 - - - 1,2,4-Trichlorobenzene _ 

91-2  0-3 - Naphthalene _ 

106- 47-8 - 4-Chloroaniline _ _ 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene _ 

59-50-7 - 4 -Chlor  o-3  -methy  lpheno  1 _ 


91-57  -6 - 2  -Methylnaphthalene 


77-47-4 - 

- Hexachlorocyclopentadiene 

88-06-2 - 

2,4,6  Trichlorophenol 

95-95-4 - 

- 2 , 4 , 5 -Trie  hlor ophe no 1 

91-58-7 - 

- 2 -Chloronaphthalene 

88-74-4 - 

- 2-Nitroaniline 

131-11-3 - 

- Dime thy Iphthalate 

208-96-8 - 

- Acenaphthylene 

606-20-2 - 

- 2, 6-Dinitrotoluene 

99-09-2 - 

- - 3-Nitr  ©aniline 

83-32-9 - 

- Acenaphthene 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10  ! 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

25 

u 

10 

u 

25 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

25 

u 

10 

u 

0000132 


FORM  I  SV-1 


3/90 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  env  inc 


Contract:  9320415 


Lab  code:  NYTEST.  Case  No. :  18242  SAS  No. : 
Matrix:  (soil /water)  hater  ^ 


SDG  No.: 


Sample  wt/vol: 


1000  (g/mL)  ml_ 


vel :  ( low/msd )  low 


%  Moisture: 


decanted:  (Y/N) 


Lab  Sample  ID:  1824223 
Lab  File  ID:  B5064 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


Concentrated  Extract  Voluma:  1000  (uL)  .  ,  , 

- - —  Date  Analyzed:  09 /2S/93 

Injection  Volume:  2.0rnT.\  _ . 

*  “  ’  '  Dilution  Factor:  l.C 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N_  pH;  5-0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Dilution  Factor:  1.0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  ug/l  q 


51-28-5 - 

100-02-7 - 

132-64-9 - 

121-14-2 - 

84-66-2 - 

7005-72-3 — 

86-73-7 - 

100-01-6 - 

534-52-1 - 

86- 30-6 - 

101-55-3 - 

118-74-1 - 

87- 86-5 - 

85- 01-8 - 

120-12-7 - 

86- 74-8 - 

84- 74-2 - 

206-44-0 - 

129-00-0 - 

85- 68-7 - 

91-94-1 - 

|  56-55-3 - 

218-01-9 - 

117-81-7 - 

117-84-0 - 

205-99-2 - 

207-08-9 - 

50-32-8 - 

193-39-5 - 

53-70-3 - 

191-24-2 - 


2 , 4-Dinitrophenol 

- 4 -Nitrophenol 

Drbenzofuran  — — 

2/  4 -Dini trotoluene  ~ 

- Diethylphthalate 

4 -chlorophenyl-phenylether 

- Fluorene 

- 4-Nitroaniline 

4,6 -Dinitro-2 -methylphenol 
N-Nitr os  odipheny lamine  ( 1 ) 

4-Branophenyl-phenylether 

Hexachlorobenzene 

Pentachlorophenol 

- Phenanthrene 

- Anthracene  ~  ' 

- Carbazole  ~  ~ 

Di -n -Butylphthalate 

- Fluoranthene  ’ 

- Pyrene_ . 

- Butylbenzylphthalate  , 

^  1 2 ' -Dichlorobenzidine 
Benzo ( a ) anthracene 

- Chrysene _  “ 

bis { 2 -Ethylhexyl ) phthalate 

- Di-n-octylphthalate 

- Benzo (b) fluoranthene  " 

- Benzo ( k) fluoranthene 

— Benzo ( a ) pyrene _ 

Indeno (1,2, 3 -cd) pyrene 
— Dibenz ( a , h ) anthracene 
Benzo ( g, h, i)perylene_ _ 


25  u 
25  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
25  u 
25  U 
10  u 
10  U 
10  u 
25  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 

10  u 

10  U 
10  U 


0000133 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO- 


I 

I 

I 


i 

i 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18242  SAS  No.:  _ _ 


SDG  NO. 


Matrix :  (soil /water )  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Voluire:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


Lab  Sauple  ID:  1824223 
Lab  File  ID:  B5064 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 4  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

10.55 

12 

J 

2. 

UNKNOWN 

10.69 

15 

J 

3. 

UNKNOWN 

36.86 

2 

J 

4. 

UNKNOWN 

59.03 

2 

J 

0000134 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract; 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 


FB-4 


Contract:  9320415 


SDG  No. 


|  Sample  wt/vol:  loop  (c 

i  %  Moisture:  _  decantec 

'  Extraction:  (SepF/Cont/Sonc ) 

i  Concentrated  Extract  Volume: 
Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 
GPC  Cleanup:  (Y/N)  N 


Lab  Sample  ID:  1824223 


Lab  File  ID; 


Date  Received:  09/21/93 


SEPF 


Date  Extra'cted:  09/22/93 


CAS  NO. 


319-84-6 - 

319-85-7 - 

319-86-8 - 

58-89-9 - 

76-44-8 - 

309-00-2 - 

1024-57-3 - 

959-98-8 - 

60-57-1 - 

72-55-9 - 

72-20-8 - 

33213-65-9 - 

72-54-8 - 

1031-07-8 - 

50-29-3 - 

72-43-5 - 

53494-70-5 - 

7421-93-4 - 

5103-71-9 - 

5103-74-2 - 

8001-35-2 - 

12674-11-2 - 

11104-28-2 - 

11141-16-5 - 

53469-21-9 - 

12672-29-6 - 

11097-69-1 - 

11096-82-5 - 


COMPOUND 


1Q000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

•  :  5.0  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


PH:  5.0 


- alpha-BHC _ 

- be ta-BHC _ 

- del ta-BHC _ 

- gamma-BHC  (Lindane) 

- Heptachlor _ 

- A 1  dr  in _ _ 

- Heptachlor  epoxide _ 

- Endosulfan  I _ 

- Dieldrin _ 

- 4,4' -DDE _ 

- End r in _ 

- Endosulfan  II _ 

- 4,4'  -DDD _ 

- Endosulfan  sulfate_ 

- 4, 4 ’-DDT _ 

- Methoxychlor _ 

- Endrin  ketone _ 

- Endrin  aldehyde _ 

- alpha -Chlordane _ 

- gamma- Chlordane _ 

- Toxaphene _ _ 

- Aroclor-1016 _ 

- Aroc lor- 1221 _ 

- Aroc lor- 123 2 _ 

- Aroclor- 1242 _ 

- Aroclor- 1248 _ 

- Aroclor- 12 54 _ 

- Aroclor-1260 


0.050 

|U 

0.050 

|U 

0.050 

|U 

0.050 

|U 

0.050 

|U 

0.050 

|U 

0.050 

|U 

0.050 

|U 

0. 10 

|U 

0.  10 

|U 

0. 10 

u 

0. 10 

|U 

0. 10 

u 

0. 10 

|U 

0.10 

u 

0. 50 

|U 

0. 10 

u 

0. 10 

|U 

0.050 

u 

0.050 

|U 

5.0 

u 

1 . 0 

|U 

2.0 

u 

1 . 0 

[U 

1.0 

u 

1.0 

[U 

1.0 

u 

1.0 

u 

0000155 

FORM  I  PEST 


3/90 


U.S.  EPA 


CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


jab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC.  Contract:  9320415 


Lab  Code:  10195 


Case  No.:  18242  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO, 


FB-4 


SDG  No. :  SDG497 


Matrix  (soil/water) :  WATER 
level  (low/med):  LOW 


Lab  Sample  ID:  824223 _ 

Date  Received:  09/21/93 


%  Solids: 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight):  UG/L 


[olor  Before: 


iolor  After: 


1 

|CAS  No. 

i 

1  1 

|  Analyte  | 

1  1 

1  1 

Concentration | C | 

1  1 

Q 

i  i 

|M  | 

1  1 

17429-90-5 

i Aluminum  | 

57 . 6 1 U | 

★ 

1  P  I 

17440-36-0 

| Antimony  | 

30.8 | U | 

1  P  1 

17440-38-2 

| Arsenic  | 

5.0 | U | 

1  F  1 

17440-39-3 

| Barium  | 

17.8 |U| 

* 

ip  i 

17440-41-7 

| Beryllium | 

0.50 1 U | 

1  P  1 

17440-43-9 

| Cadmium  | 

3.8  |  U  | 

1  P  1 

17440-70-2 

| Calcium  | 

626 |U| 

* 

1  P  1 

17440-47-3 

| Chromium  | 

8.2 | U | 

N* 

1  P  1 

17440-48-4 

[Cobalt  | 

9.9 | U | 

1  P  1 

17440-50-8 

|  Copper  | 

7.8 1 U | 

★ 

IP  1 

17439-89-6 

I  Iron  i 

9.0 | U | 

* 

1  P  1 

17439-92-1 

| Lead  | 

3.0 | U | 

N* 

1  F  | 

17439-95-4 

|  Magnesium | 

762 | U | 

* 

1  P  1 

(7439-96-5 

| Manganese | 

1.4 | U 1 

★ 

1  P  1 

17439-97-6 

[Mercury  | 

0.20 | U | 

|CV[ 

17440-02-0 

[Nickel  | 

19 . 6 | U 1 

1  P  1 

17440-09-7 

| Potassium] 

1940 1 U 1 

1  P  1 

|  7782-49-2 

[Selenium  | 

5 . 0  1 U  | 

1  F  | 

17440-22-4 

[Silver  | 

4 . 2  1  U  | 

N 

1  P  1 

17440-23-5 

| Sodium  1 

99.4 | U | 

1  P  1 

17440-28-0 

| Thallium  1 

5 . 0  |  U  | 

1  F  [ 

|  7440-62-2 

| Vanadium  | 

7.3 1 U | 

k 

1  P  1 

17440-66-6 

IZinc  | 

7.0  1 U  | 

E* 

1  P  1 

15955-70-0 

| Cyanide  1 

10.0 1 U | 

IAS  | 

1 

1  f 

1  1 

1  1 

COLORLESS 


COLORLESS 


Clarity  Before:  CLEAR_ 
Clarity  After:  CLEAR 


Texture : 


Artifacts : 


^Comments : 


FORM  I  -  IN 


0000015 


ILM02 . 1 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281W 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 


SAS  No. : 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1828112 
Lab  File  ID:  E1613 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1^0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


74-87-3 - Chlorome  thane _ 

74- 83-9 - Bromome  thane _ 

75- 01-4 - Vinyl  Chloride _ 

75-00-3 - Chloroe  thane _ 

75-09-2 - Methylene  Chloride _ 

67-64-1 - Acetone _ 

75-15-0 - Carbon  Disulfide _ 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene _ 

75-34-3 - 1 , 1 -Die  hloroe  thane _ 

540-59-0 - 1,2 -Die hloroe thene  (total ) 

67-66-3 - -Chloroform _ 

107- 06-2 - 1 , 2 -Dichloroe  thane _ 

78-93-3 - 2  -But  anone _ 

71-55-6 - 1,1, 1  -Trichloroe  thane _ 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride _ 

75-27  -4 - Bramodichlorome  thane _ 

78- 87-5 - 1 , 2  -D  ic  hi  or  opropane _ 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene _ 

79- 01-6 - Tr  ichloroethe  ne _ 

12  4  - 4  8 - 1 - Dibromochlorome  thane _ 

79-00-5 - 1 ,1,2  -Trichloroe  thane _ _ 

71-43-2 - Benzene _ 

10061-02-6 - trans  -1,3  -Die  hi  or  opr  ope  ne_ 

75-25-2 - Bromofonn _ 

108  -10-1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone _ 

591-78-6 - 2  -Hex  anone _ 

127  -18-4 - Tetrachloroethene _ 

7  9-34-5 - 1 ,1,2 , 2-Tetrachloroethane__ 

108- 88-3 - Toluene _ 

108-90-7 - -Chlorobenzene _ 

100-41-4 - Ethylbenzene _ 

100-42-5 - Styrene _ 

1330-20-7 - ’ - Xylene  (total) _ 


10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

3 

J 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

(1000043 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281W 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found:  0 


Contract:  9320415 


FB-5 


SAS  NO.:  _  SDG  NO.:  _ _ 

Lab  Sample  ID:  1828112 _ 

Lab  File  ID:  E1613 _ 

Date  Received :  09/23/93 

Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


f 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

M000044 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil /water)  WATER  ] 


Sample  wt/vol: 


1000  (g/mL)  ML 


Level:  (low/med)  LOW 


%  Moisture: 


decanted:  (Y/N) 


SDG  NO. : 


Lab  Sample  ID:  1828112 
Lab  File  ID:  H34Q7 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/25/93 


Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL)  Date  Analyzed:  09/28/93 


Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  q 


108-95-2 - 

111-44-4 - 

95-57-8 - 

541-73-1 - 

106-46-7 - 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1- - 

106-44-5 - 

621-64-7 - 

67-72-1 - 

98-95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9 - 

111-91-1 - 

120-83-2 - 

120-82-1 - 

91-20-3 - 

106- 47-8 - 

87- 68-3 - 

59-50-7 - 

91-57-6 - — 

77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4 - 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3 - 

208-96-8 - 

606-20-2 - 

99-09-2 - 7* 

83-32-9 - 


- Phenol _ 

- bi s ( 2 -chloroe t hy 1 ) Ether _ 

- 2 -Chlorophenol _ 

- 1, 3 -Dichlorobenzene _ 

- 1, 4 -Dichlorobenzene _ 

- 1,2-Dichlorobenzene _ 

- 2 -Me thy Iphenol _ 

- 2 , 2 ' -oxybis ( 1-Chloropropane ) 

- 4-Me thy Iphenol _ 

- N-Nitroso—di-n -propyl  amine 

- Hexachloroe thane _ 

— Nitrobenzene _ 

- Isophorone _ 

- 2-Nitrophenol _ _ 

— 2 , 4 -Dime thy Iphenol _ 

- bis  ( 2  — Chloroe  thoxy )  methane 

— 2, 4-Dichlorophenol _ 

— 1 , 2 , 4-Trichlorobenzene _ 

— Naphthalene _ 

— 4  -chloroan.il  ine  _ _ 

— Hexachlorobutadiene _ 

— 4-chloro-3  -me  thy  Iphenol _ 

— 2-Methylnaphthalene_ _ 

— Hexachlorocyclopentadiene _ 

— 2 , 4 , 6 -Trichlorophenol _ 

— 2 , 4 , 5-Trichlorophenol _ 

— 2 -chloronaphthalene _ 

— 2-Nitroaniline_ _ 

— Dime  thy  lphthalate_ _ 

— Acenaphthylene^ _ 

— 2, 6  -Dinitr otolue  ne _ 

— 3  -N  i  tr  oani  line _ _ 

— Acenaphthene 


10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  U 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 

10  U 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  U 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u. 
25  U 

10  u 

25  U 
10  u 
10  u 
10  u 

25  U 
10  U 


000100 


FORM  I  SV-1 


lc  epa  sample  no. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 
Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 


:  9320415 


FB-5 


SDG  NO. : 


Lab  Sairple  ID:  1828112 
Lab  File  ID:  H3407 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


Q 


51-28-5 - 2 , 4-Dinitrophenol 

25 

u 

1 0  0-02  -7 - 4-Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenzof uran 

10 

u 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

10 

u 

84-66-2 - Diethy  lphthalate 

10 

u 

7005-72-3 - 4  -Chlorophenyl-pheny  le  ther 

10 

u 

86-73-7 - Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52-1 - 4, 6  -Dinitro-2  -methylphenol 

25 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodipbenyl amine  ( 1) 

10 

u 

101-55-3 - 4  -Bronopheny  1-pheny  lether 

10 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenz  ene 

10 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

10 

u 

120-12-7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Carbazole 

10 

u 

84-74-2 - Di-n-Butylphthalate 

10 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - Butylbenzy  lphthalate 

10 

u 

91-94-1 - 3,3'  -Dichlorobenzidine 

10 

u 

56-55-3 - Be  nzo(  a)  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

10 

u 

117-81-7 - bis  ( 2  -Ethylhexyl )  phthalate 

10 

u 

117-84-0 - Di-n-octy  lphthalate 

10 

u 

205-99-2 - Benzo(b)  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo(k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo(  a)  pyrene 

10 

u 

193-39-5 - Indeno  ( 1,2 , 3-cd)  pyrene 

10 

u 

53-70-3 - Dibenz  ( a,  h)  anthracene 

10 

u 

19 1-24-2 - Benzo  ( g,  h,  i )  perylene 

10 

. 

u 

ooooioi 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


FB-5 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  (soil /water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 


Contract:  9320415  | _ 

SAS  No .  :  _  SDG  No .  :  _ 

Lab  Sample  ID:  1828112 
Lab  File  ID:  H3407 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

H000102 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


i  L) 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET  _ 

I 

|  FB-5 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 

Matrix:  (soil /water)  MATER 

Sample  wt/vol:  1000  (q/mL)  ML 

%  Moisture :  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  ( SepF /Cont/Sonc )  SEPF 

Concentrated  Extract  Volume:  IQOOO  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  ( uL ) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6 . 0 


9320415  | _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828112 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/27/93 
Date  Analyzed:  10/19/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup.-  (Y/N)  N_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


i 

I 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 
|  0.050|U 

1 

319-85-7 - beta-BHC 

|  0 . 0  50  |  U 

| 

1 

319-86-8 - delta-BHC 

|  0 . 0  50 | U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

|  0 . 0  50  |  U 

1 

76-44-8 - Heptachlor 

|  0 . 0  50 | U 

309-00-2 - Aldrin 

|  0.050  |  U 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

|  0 . 0  50  |  U 

I 

959-98-8 - Endosulfan  I 

|  0 . 0  50  |  U 

1 

60-57-1 - Dieldrin 

|  0. 10  |  U 

1 

72-55-9 - 4,4'  -DDE 

|  0 . 10  |  U 

1 

72-20-8 - Endrin 

|  0. 10|U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

|  0. 10  |  U 

1 

72-54-8 - 4 , 4  '  -DDD 

|  0 . 10  |  U 

| 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

|  0.10|” 

1 

50-29-3 - 4 , 4  '  -DDT 

_|  0 . 10  |  U 

| 

7  2-  43-5 - Methoxychlor 

_ |  0 . 50  |  U 

1 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_|  0 . 10  |  U 

| 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_ |  0 . 10  |  U 

1 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_|  0.050|U 

5103-74-2 - gamma-Chlordane 

_|  0 . 0 50  |  U 

8001-35-2 - Toxaphene 

_|  5 . 0  |  U 

I 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

_l  1.0|U 

11104-28-2 - Aroclor-  12  21 

_|  2 . 0  |  U 

I 

1 

11141-16-5 - Aroclor-  1232 

_l  1 . 0 | U 

53469-21-9 - Aroclor- 1242 

_l  1.0|U 

1 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

_|  1 . 0 | U 

| 

11097-69-1 - Aroclor- 1254 

_|  1 . 0  |  U 

1 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

|  1 . 0  |  U 

I 

1  1 

FORM  I  PEST 


U000118 


3/90 


U.S.  EPA 


CLP 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


FB-5 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC . 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281 

Matrix  (soil/water) :  WATER 
Level  (low/med) :  LOW 


Contract:  9320415 _  I _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG413 

Lab  Sample  ID:  828112 _ 

Date  Received:  09/23/93 


Solids  : 

J 


0.0 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L 


* 

i 

1 

| CAS  No. 

1 

i  i  ii 

|  Analyte  | Concentration | C | 

1  1  II 

Q 

i  i 

|  M  | 

1  1 

17429-90-5 

| Aluminum  | 

58 . 0  |  U  | 

IP  1 

17440-36-0 

| Antimony  | 

31 . 0  |  U  | 

1  P  1 

17440-38-2 

| Arsenic  | 

t> 

o 

LD 

N 

1  F  1 

1 

17440-39-3 

|  Barium  |. 

18 . 0 | U | 

1  P  1 

(7440-41-7 

| Beryllium | 

1 . 0  |  U  | 

1  P  1 

17440-43-9 

| Cadmium  | 

O 

a 

I  P  1 

! 

17440-70-2 

| Calcium  | 

625 | U i 

1  P  1 

17440-47-3 

| Chromium  | 

t> 

o 

00 

1  P  1 

17440-48-4 

[Cobalt  | 

io.o i u i 

1  P  1 

17440-50-8 

| Copper  | 

8 . 0  |  U  | 

1  P  1 

i 

i 

17439-89-6 

| Iron  | 

9 . 0  |  U  | 

1  P  1 

5 

|  7439-92-1 

ILead  I 

3.0  |  U  j 

N 

1  F  | 

17439-95-4 

| Magnesium | 

761 | U ) 

1  P  1 

.V 

|  7439-96-5 

| Manganese | 

1 . 0  |  U  | 

1  p  i 

t 

17439-97-6 

| Mercury  | 

0 . 20  |  U  | 

|  CV  | 

17440-02-0 

| Nickel  | 

20.0 | U | 

1  p  1 

17440-09-7 

| Potassium | 

1930 | U | 

IP  1 

j- 

|  7782-49-2 

| Selenium  | 

5 .0 | U | 

1  F  | 

i' 

17440-22-4 

| Silver  | 

4 . 0  |  U  | 

1  P  1 

17440-23-5 

| Sodium  | 

99.0 | U | 

1  P  1 

? 

17440-28-0 

| Thallium  | 

D 

o 

in 

1  F  | 

1 

17440-62-2 

[Vanadium  | 

7 . 0  |  U  | 

1  P  1 

17440-66-6 

I  Zinc  I 

7 . 0  |  U  | 

1  P  1 

|  5955-70-0 

[ Cyanide  | 

10.0|U| 

1  AS  | 

j 

1 

1  1 

_l_l 

TColor 

Before : 

COLORLESS 

Clarity  Before 

:  CLEAR_ 

Texture : 

I 

•-Color 

After : 

COLORLESS 

Clarity  After: 

CLEAR_ 

Artifacts 

^Comments  : 


FORM  I  -  IN 

|  ILM02.1 


0000012 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18281W 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/inL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

CAS  NO.  COMPOUND 


Contract:  9320415 
SAS  No. :  _ 


FB-6 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  1828114 
Lab  File  ID:  E1615 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 


Dilution  Factor:  _ 1  *0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


74-87-3 - Chlorcme  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - chloroethane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

3 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1 , 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1 , 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2 -Diehl oroethene  (total) _ 

10 

u 

6  7  -6  6  -3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1,2-Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -But  anone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Diehl  or  opr  opane 

10 

u 

10061-01-5 - c  is  -1 , 3  -Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1/1/2  -Tr  ichlor  oet  hane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061 -02-6 - tr  ans  -1 , 3  -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108-10-1 - 4 -Me  thy  1-2 -Pent  anone 

10 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

7  9  -34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroe  thane 

10 

u 

108-88  -3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42  -5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - ’ - Xylene  (total) 

10 

u 

*1000045 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18231W  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  1828114 
Lab  File  ID:  E1615 


Soil  Extract  Volume: 


Number  TICs  found: 


ID:  2.00  (run) 


(UL) 


Date  Received :  09/23/93 

Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.( UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0  0  0  0  0  4  6 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


IB  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/ired )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 


9320415 


FB-6 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828114 
Lab  File  ID:  H3409 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO.  COMPOUND 


(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  q 


108-95-2 - Phenol 

10 

U 

111-44-4 - bi  s  ( 2  -Chloroe  thy  1 )  Ether 

10 

U 

95-57-8 - 2 -Ch  lorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 1,3 -Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 1, 4-Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50- 1 - 1  ,  2  -Dichlorobenz  e  ne 

10 

u 

95-48-7 - 2 -Me  thy  lphenol 

10 

u 

108-60-1 - 2,2'  -oxybis  ( 1-Chloropropane ) 

10 

u 

106-44-5- - 4 -Me  thy  lphenol 

10 

u 

621-64-7 - N-Ni  tr  os  o-di-n -propylamine 

10 

u 

67-72-1 - Hexachloroe  thane 

10 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

10 

u 

78-59-1 - Isophorone 

10 

u 

88-75-5 - 2  -Ni  tr  ophenol 

10 

u 

105-67-9 - 2 , 4 -Dimethy  lphenol 

10 

u 

111-9 1-1 - bi  s  ( 2  -Chloroe  thoxy )  methane 

10 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 1,2,4-Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 4 -Chloroaniline 

10 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-50-7 - 4 -Chloro-3-me  thy  lphenol 

10 

u 

91-57  -6 - 2  -Methylnaphthalene 

10 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - 2,4,6  -Trichlorophenol 

.  10 

u 

95-95-4 - 2,4, 5-Trichlor  ophenol 

25 

u 

91-58-7 - 2  -Chlor  ©naphthalene 

10 

u 

88-74-4 - ; - 2-Nitroaniline 

25 

u 

131-11-3 - Dime  thy  Iphthal  ate 

10 

u 

208-96  -8 - Ac  enaphthy  lene 

10 

u 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 3 -Nitr  oaniline 

25 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

10 

u 

H000103 


FORM  I  SV-1 


3/90 


V  1C 

SEMIVOLATILE  organics  analysis  data  sheet 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


FB-6 


Lab  Cede:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS 
Matrix:  (soil /water)  WATER 
sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 


No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828114 
Lab  File  ID:  H3409 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1^0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

25 

u 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

10 

u 

121-14-2 - 2, 4 -Dinitro toluene 

10 

u 

84-66-2 - Diethy  lphthalate 

10 

u 

7005-72  -3 - 4-Chlorophenyl-pheny  lether 

10 

u 

86-73-7 - Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52-1- - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol _ 

25 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

10 

u 

101-55-3 - 4  -Br  ctnophe  ny  1 -phenyl  ethe  r 

10 

u 

118-74  -1 - Hexachlorobenzene 

10 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

10 

u 

120-12-7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Garb  azole 

10 

u 

84-74-2 - Di-n-Buty  lphthalate 

10 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - Butylbenzy  lphthalate 

10 

u 

91-94- 1 - 3 , 3 '  -Diehl orobenzidine 

10 

u 

56-55-3 - LBe  nzo(a)  anthr  ace  ne 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

10 

u 

117-81-7 - bis  ( 2  -Ethy  lhexyl )  phthalate 

10 

u 

117-84-0 - Di-n-octy  lphthalate 

.  -■'■10 

u 

205-99-2 - Be  nzo(b)  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Be  nzo(k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a)  pyrene 

10 

u 

193-39  -5 - Indeno  (1,2,3  -cd)  pyrene 

10 

u 

53-70-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthr  ac  ene 

10 

u 

191-24-2 - Benzo  ( g,  h,  i)perylene 

10 

u 

<'000104 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  water 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ _ 


Lab  Sample  ID:  1828114 
Lab  File  ID:  H3409 


Concentrated  Extract  Volume:  1000  fuL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N_  pH:  6.0 


Date  Received :  09/23/93 

Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _  1.0 


CONCENTRATION  UNITS : 

Number  TICs  found:  — 0  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/l 


CAS  NUMBER  ' 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

"000105 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


JL  U 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  N 


1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 


Contract:  93204 1 5 
SAS  No . : 


|  FB-6 

I _ 


SDG  No, 


t 


s 

s 

t 

I 


•» 


i 


j 

i 


I 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  (SepF/Cont/Sonc)  SEPF 

Concentrated  Extract  Volume:  10000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  ( uL ) 


Lab' Sample  ID : 
Lab  File  ID: 
Date  Received: 
Date  Extracted: 
Date  AnaLysed: 
Dilution  Factor 


1823114 


09/23/93 
09/27/93 
10/19/93 
1 . 00 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH :  6 . 0  Sulfur  Cleanup:  ( Y/N )  N 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 
|  0 . 0 50  |  U 

319-85-7 - be  ta-BHC 

|  0 . 0  50  |  U 

319-86-8 - de  1  ta-BHC 

|  0 . 0  50 | U 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

|  0 . 0  50  |  U 

76-44-8 - Heptachlor 

|  0 . 0  50  |  U 

309-00-2 - Aldrin 

|  0 . 0  50  |  U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

|  0 . 0 50  |  U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

|  0 . 0  5  0  |  U 

60-57-1--. - Dieldrin 

|  0 . 10  |  U 

72-55-9 - 4 , 4  '  -DDE 

1  0 . 10 | U 

7  2-20-8 - Endrin 

|  0 . 10 | U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

|  0 . 10  |  U 

72-54-8 - 4 , 4  '  -DDD 

|  0 . 10  |  U 

1031-O7-8 - Endosulfan  sulfate 

|  0 . 10  |  U 

50-29-3 - 4 , 4  '  -DDT 

_|  0 . 10  |  U 

72-43-5 - Methoxychlor 

|  0 . 50  |  U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_|  0.10|U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_|  0.10|U 

5  103-71-9 - alpha-Chlordane 

|  0 . 0  50 | U 

5  103-74-2 - qamma-Chlordane 

_ |  0 . 0  50  |  U 

8001-35-2 - Toxaphene 

_l  5 . 0  |  U 

12  674-11-2 - A  roc  lor- 10  16 

_ |  l.O  |.U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

_l  2 . 0  |  U 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

_ |  1.0|U 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

_l  1 . 0  |  U 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

_ |  1.0|U 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

_|  1 . 0  |  u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

I  1 . 0  1  u 

. . .  1  ._  1  . . 

FORM  I  PEST 


O000119 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Contract:  9420972 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No. 

Matrix:  (soil /water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume.:  _ (uL) 


FIELDBLK#7 


20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Lab  Sample  ID:  2031616 
Lab  File  ID:  M6869.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor :  1.0 
Soil. Aliquot  Volume:  _ _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


(uL) 


Q 


74-87-3 - Chloromethane 

10 

U 

74 - 83  - Q - Bromomethane 

10 

U 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

U 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

67-64-1 - Acetone 

5 

J 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1 -Diehl  oroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2 -Dichloroethene  ( total ) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1, 2-Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2-Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1  -Tr  ichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichloromet  hane 

10 

u 

78-87-5 - 1,2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1,3 -Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Tr  ichloroet  hene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02 -6 - trans-1, 3 -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachl  oroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2 -Tetrachloroethane _ 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


V  C  0  0  0  4  4 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Name: 

Lab  Code: 

Matrix:  (soil /water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0 
Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture :  not  dec .  _ 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 


SASNo.:  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031616 
Lab  File  ID:  M6869.D 

Date  Received:  04/07/94 
Data  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor :  1 . 0 
Soil  Aliquot  Volume :  _ (uL) 


NYTEST  Case  No.:  20316 

(g/mL)  ML 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  2  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN  SILOXANE 

UNKNOWN  SILOXANE 

RT 

12.270 

17.140 

EST.  CONC. 

5 

7 

Q 

J 

J 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  VOA-TIC 


0000045 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


FIELDBL#7 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972  j _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water) 
Sample  wt/vol: 

Level :  ( low / med) 

%  Moisture :  _ 

Concentrated  Extract 
Injection  Volume: 

GPC  Cleanup:  (Y/N) 


WATER 

1000  (g/mL)  ML 
LOW 

decanted:  (Y/N) _ 

Volume :  1000 (UL) 

2.0 (uL) 

N  pH:  5.0 


Lab  Sample  ID:  2031616 
Lab  File  ID:  B7394.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/20/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2 - Phenol 

10 

U 

111-44-4 - bis  (2-ChloroethyI)  Ether 

10 

U 

95-57-8 - 2  -  Chlorophenol 

10 

U 

541-73-1 - 1,3-Dichlorobenzene 

10 

U 

106-46-7 - 1,4  -  Diehl  orobenz  ene 

10 

U 

95-50-1 - 1, 2 -Dichlorobenzene 

10 

U 

95-48-7 - 2  -Me  thylphenol 

10 

U 

108-60-1 - 2,2'  -oxybis  (1-Chloropropane) 

10 

U 

106-44-5 - 4  -Me  thylphenol 

10 

U 

621-64-7 - N -Ni  t  roso-di  -  n-propylamine 

10 

U 

67-72-1 - Hexachloroethane 

10 

U 

98-95-3 - Nitrobenzene 

10 

U 

78-59-1 - Isophorone 

10 

U 

88-75-5 - 2  -Nit  rophenol 

10 

u 

105-67-9 - 2,4  -  Dime  thylphenol 

10 

u 

120-83-2 - 2,4-Di  chlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 1,2,4  -Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

10 

u 

87-68-3 - Hexachlorobut  adiene 

10 

u 

111-91-1 - bis  ( 2  -Chloroethoxy)  methane 

10 

u 

59-50-7 - 4  -  Chloro  -  3  -Met  hylphenol . 

10 

u 

91-57-6 - 2-Methylnaphthalene 

10 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopent  adiene 

10 

u 

88-06-2 - 2,4,6  -Trichlorophenol 

10 

u 

95-95-4 - 2,4,5  -Trichlorophenol 

25 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

25 

u 

131-11-3 - Dime  thy  lphthalate 

10 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 3  -Ni  t  roanil  ine 

25 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

10 

u 

FORM  I  SV-1 


0000090 


NYSDEC  ASP  12/91 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


FIELDBL#7 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 (UL) 

Injection  Volume:  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N  pH:  5.0 


9420972  | _ 

SDG  No. :  20316 
Lab  Sample  ID:  2031616 
Lab  File  ID:  B7394.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/20/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-28-5 - 2,4-Dinitrophenol 

25 

u 

100-02-7 - 4  -Ni  t  rophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

10 

u 

121-14-2 - 2.4  -Dinit  rotoluene 

10 

u 

84-66-2 - Diethvlphthalate 

10 

u 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenyl  ether 

10 

u 

86-73-7 - Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52-1 - 4,6  -Dinitro-2  -methylphenol 

25 

u 

86-30-6 - N-Nit  rosodiphenylamine_  ( 1 ) 

10 

u 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenyle  ther 

10 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

10 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenant  hr  ene 

10 

u 

120-12-7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Carbazole 

10 

u 

84-74-2 - Di-n-butylphthalate 

10 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - Butvlbenzylphthalate 

10 

u 

91-94-1 - 3,3'  -Diehl orobenzidine 

10 

u 

56-55-3 - Benzo  ( a )  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

10 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)phthalate _ 

10 

u 

1 1  7-84-0 - Di-n-octvlphthalate 

10 

u 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

10 

u 

707-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

10 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2, 3 -cd)  pyrene 

10 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a,  h)  anthracene 

10 

u 

i  91  -24-2 - Benzo  (a,h,i)peryl ene 

10 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


0  000091  NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


FIELDBL#7 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil /water)  WATER 
Sample  wt/vol :  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  decanted:  (Y/N) 


Concentrated  Extract  Volume:  "  1000 (uL) 
Inj  ection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N  .  pH:  5.0 


Lab  Sample  ID:  2031616 
Lab  File  ID:  o/j 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/20/94 
Dilution  Factor:  1.0 


Number  TICs  found:  10 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

RT 

5.830 

6.240 

6.460 

8.350 

8.490 

8.730 

8.790 

8.890 

10.660 

25.430 

EST.  CONC. 

16 

2 

4 

2 

3 

10 

20 

31 

2 

2 

Q 

JA 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  SV-TIC 


^  COO  092  NYSDEC  ASP  12/91 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  2031616 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _  Date  Received:  04/07/94 

Extraction:  (SepF/Cont/Sonc )  SEPF  Date  Extracted:  04/11/94 

Concentrated  Extract  Volume:  10000  (uL)  Date  Analyzed:  05/01/94 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL)  Dilution  Factor:  1.00 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N_ 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


0 . 050 | U  | 

0 . 050 | U  | 

0 , 050 | U  | 

0 .050 | U  | 

0 .050 | U  | 

0 . 050 | U  | 

0 . 050 | U  | 

0.050JU  | 

O.10|U  | 

0 . 10 | U  | 

O.10|U  I 

0.10|U  I 

0 . 10 | U  I 

0 . 10 | U  I 

0.10|u  I 

0 . 50 | U  I 

0 . 10 | U  | 

0 . 10  |  U  | 

0 . 050 | U  | 

0 . 050 | U  | 

5 . 0  |  U  | 

1.0|U  | 

2 . 0  |  U  | 

1 . 0  |  U  | 

1 . 0  |  U  | 

1 . 0  |  U  | 

1 . 0  |  U  | 

1 . 0  |  U  | 

_ I _ I 


0000107 

FORM  I  PEST  3/90 


319-84-6 - 

319-85-7 - 

319-86-8 - 

58-89-9 - 

76-44-8 - 

309-OO-2 - 

1024-57-3 - 

959-98-8 - 

60-57-1 - 

72-55-9 - 

72-20-8 - 

33213-65-9 - 

72-54-8 - 

1031-07-8 - 

50-29-3 - 

72-43-5 - 

53494-70-5 - 

7421-93-4 - 

5103-71-9 - 

5103-74-2 - 

8001-35-2 - 

12674-11-2 - 

11104-28-2 - 

11141-16-5 - 

53469-21-9 - 

12672-29-6 - 

11097-69-1 - 

11096-82-5 - 


- alpha-BHC _ 

- beta-BHC _ 

- delta-BHC _ 

- gamma-BHC  (Lindane). 

- Heptachlor _ 

- Aldrin _ 

- Heptachlor  epoxide _ 

- Endosulfan  I _ 

- Dieldrin _ 

- 4,4' -DDE _ 

- Endrin _ 

- Endosulfan  II _ 

- 4,4' -DDD _ 

- Endosulfan  sulfate_ 

- 4,4' -DDT _ 

- Methoxychlor _ 

- Endrin  ketone _ 

- Endrin  aldehyde _ 

- alpha-Chlordane _ 

- gamma- Ch lor dane_ _ 

- Toxaphene _ 

- Aroclor- 1016 _ 

- Aroclor- 1221 _ 

- Aroclor- 1232 _ 

- Aroclor- 124 2 _ 

- Aroclor- 1248 _ 

- Aroclor- 12 5 4 _ 

- Aroclor- 12 60 _ 


U.S.  EPA  -  CLP 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST_ENV_INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.: 

Matrix  (soil/water) :  WATER 

Level  (low/mea) :  LOW _ 

%  Solids :  0.0 


I  F3LK#7  _ 

_  Contract:  9420972 _  j__ _ 

20316_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  20316 

Lab  Sample  ID:  031616 

Date  Received:  04/07/94 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L 


j  CAS  No. 

1  1 

|  Analyte  | 

J  1 

1  1 

Concentration | C | 

i  i 

Q 

1  1 
|M  | 

|  | 

j  7429-90-5 

[Aluminum  | 

34 .0 |U| 

* 

1  P  1 

j  7440-36 - 0 

|  Ant  imony  | 

26 . 0 | U | 

N 

1  P  1 

j  7440-38-2 

[Arsenic  | 

5.0 |uj 

1  F  | 

[7440-39-3 

[Barium  [ 

17.0 I U 1 

* 

1  P  1 

|7440-41-7 

| Beryllium] 

1.0 1 u 1 

★ 

1  P  1 

j  7440-43-9 

| Cadmium  j 

4.0  |U| 

N 

1  P  1 

j  7440-70-2 

[Calcium  | 

888 | U | 

★ 

1  P  1 

j  7440 -47-3 

| Chromium  | 

9 . 0  1  U 1 

N* 

1  P  1 

j  7440-48 -4 

[Cobalt 

11.0 | U | 

1  P  i 

| 7440-50-8 

[Copper  | 

s.oiui 

N* 

1 P  1 

j 7439-89-6 

j Iron  | 

28 . 0 | U | 

★ 

1  P  1 

j  7439 - 92-1 

|Lead  I 

3 . 0  |  U I 

_ N* _ 

1  F  | 

j  743  9 - 95-4 

|Magnesium| 

515 luj 

★ 

1  P  1 

j  7439 - 96 -5 

[Manganese | 

2.0 | U  j 

_ N* _ 

1 P  i 

[7439-97-6 

[Mercury  | 

0.20  I U 1 

★ 

CV 

[7440-02-0 

[Nickel _ | 

23 . 0  j  U 1 

★ 

P 

[7440-09-7 

|  Potassium] 

1120 luj 

* 

1  P  1 

[7782-49-2 

| Selenium_ | 

5.0 |U| 

_ N _ 

1 F  | 

[7440-22-4 

[Silver _ j 

5 . 0  |  U 1 

N 

1  P  1 

[7440-23-5 

|  Sodium _ _  | 

975 1 U 1 

1  P  1 

[7440-28-0 

| Thallium^ | 

5.0  juj 

1  F  1 

[7440-62-2 

| Vanadium_ | 

9.0  iui 

★ 

1  P  1 

[7440-66-6 

[Zinc _ j_ 

S.oiui 

_ N* _ 

1  P  1 

[5955-70-0 

[Cyanide  | 

10.0  j  IT  j 

[AS  | 

.1  L 

.J  1 

Color  Before :  COLORLESS 
Color  After:  COLORLESS 


Clarity  Before:  CLEAR 
Clarity  After:  CLEAR 


Texture : 
Artifacts : 


Comments : 

FIELD_BLANK  #7 


FORM  I  -  IN 


0000120 


ILM02 . 1 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  _  Case  No.:  20707 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  fmml 

Soil  Extract  Volume: _ (uL) 


Contract:  9420972 


TRIPBLK 


SAb  NO . 2 


NO.  : 


N6734 


Lab  Sample  ID:  2070708 
Lab  File  ID: 

Date  Received: 

Date  Analyzed: 


05/16/94 

05/20/94 


Dilution  Factor:  l.Q 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 
COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/L 


74-87-3 - Chlor  omethane 

10 

u 

74-83-9 - Bromomethane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  chloride 

10 

u 

75-00  -3 - Chlor  oe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1 , 1-Dichloroethene 

10 

u 

/i-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1/ 2-Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66  -3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1,2  -Dichloroethane 

10 

u 

/a-93-3 - 2  -Bu  t  anone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

/  b  -2  7-4 - Bromodichloromethane 

10 

u 

1 0-87-5 - 1,2  -Dichlor  opropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1,3 -Dichlor opropene 

10 

u 

79-0 1-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02 -6 - tr ans -1,3 -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

10 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-1 8-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5  1, 1,2 , 2-Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-9  0-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42  -5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


0000038 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


L'JbTicrd 

TRIPBLK 

Lab  Names  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972  | _ 

Lab  Code:  _ _  Case  No.:  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  2070708 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  m Lab  File  ID:  N6734 


Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  05/16/94 

%  Moisture:  not  dec.  _  Date  Analyzed:  05/20/94 

GC  Column:  CAP _ ID:  0.530  (mm)  Dilution  Factor:  _ _ 1.0 

Soil  Extract  Volume:  _  ( uL )  Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


Number  TICs  found:  _ 1 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


0000039 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


TRIPBLK1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Code: 


Case  No.:  20707  SAS  No.: 


SDG  No . : 


Matrix:  (soil/water)  WATER 


Lab  Sample  ID:  2072804 


sample  wt/vol: 


5.0  (g/mL)  ML_ 


Lab  File  ID:  N6736 


Level:  (low/med)  LOW 


Date  Received:  05/18/94 


%  Moisture:  not  dec. 


Date  Analyzed:  05/20/94 


GC  Column:  CAP 


ID:  0.530  (mm) 


Dilution  Factor: 


Soil  Extract  Volume: 


Soil  Aliquot  Volume : 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS : 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


74-87-3 - Chlorome  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromomethane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00  -3 - Chloroethane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2 -Dichloroethene  ( total ) _ 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroethane 

10 

u 

7  8-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

78-87  -5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01 -5 - cis -1 , 3 -Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48- 1 - Dibromochloromethane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans-1,3 -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Me  thy  1-2  -Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Te  trachloroethane _ 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42  -5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

nnnnndn 

FORM  I  VOA 


IE  EPA  SAMPLE  NO. 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 


UMtb (L 

TRIPBLKl 


Lab  Code :  _  Case  No . :  20707  SAS  No 

Matrix:  (soil /water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5 . 0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GO  Column:  CAP  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  2072804 
Lab  File  ID:  N6736 


Date  Received:  05/18/94 
Date  Analyzed:  05/20/94 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


Number  TICs  found:  _ 3 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  SILOXANE 

12.88 

22 

J 

2. 

UNKNOWN  SILOXANE 

CM 

O 

• 

CO 

H 

38 

J 

3. 

UNKNOWN  SILOXANE 

22.18 

14 

J 

0000041 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Codes  _  Case  No.:  20707 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5 . 0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

CAS  NO .  COMPOUND 


Contract:  9420972 


EQUIPBLK 


SAS  No . : 


SDG  NO . : 


Lab  Sample  ID:  2070706 
Lab  File  ID:  N6738 


Date  Received:  05/16/94 
Date  Analyzed:  05/20/94 


Dilution  Factor:  _ 1 . 0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


74-87-3 - Chlor  omethane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

10 

u 

540-5 9-0 - 1 , 2 -Dichloroethene  ( total ) 

10 

u 

67-66  -3 - - - Chloroform 

10 

u 

107-06  -2 - 1 , 2  -Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1 ,  1,  1-Trichloroe thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27  -4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis- 1 , 3 -Dichloropropene 

10 

u 

7  9-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

10 

u 

79-00-5 - 1 , 1, 2-Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene  • 

10 

u 

10061-02 -6 - trans -1,3 -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Me  thy  1-2  -Pen  t  anone 

10 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18  -4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroethane _ 

10 

u 

108-8  8-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41  -4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


0000034 


3/90 


IE  EPA  SAMPLE  NO. 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 

Lab  Code :  _  Case  No . :  20707  SAS  No . :  _  SDG  No . :  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  2070706 _ 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML _  Lab  File  ID:  N6738 _ 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  05/16/94 

%  Moisture:  not  dec.  _  Date  Analyzed:  05/20/94 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm)  Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL)  Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 3  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  SILOXANE 

12.88 

12 

J 

2. 

UNKNOWN  SILOXANE 

18.03 

73 

J 

3. 

UNKNOWN  SILOXANE 

22.18 

20 

J 

0000035 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


IB 

SEMI VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 


9420972 

_  SDG 

Lab  Sample  ID: 
Lab  File  ID: 
Date  Received: 
Date  Extracted 
Date  Analyzed: 


W  QTCfl 

EQUIPBLK 


No.  : 


2070706 


F0500 


4 


05/16794 

05/19/94 

05/26/94 


Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 


Dilution  Factor:  _ 1 . 0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5 . 0 

CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


Q 


108-95-2-- 
111-44-4 — 

95-57-8 - 

541-73-1 — 
106-46-7- - 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108 -60-1- - 
106-44-5-- 
621-64 - 7- - 
67-72-1 - 

98- 95-3--- 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9-- 

111-91-1- - 
120-83-2-- 
120- 82 - 1- - 
91-20-3 - 

106- 47- 8-  - 

87- 68-3 - 

59-50-7--- 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2--- 

95-95-4 - 

91-58-7--- 

88-74-4 - 

131- 11- 3  - - 
208-96-8-- 
606-20-2-- 

99- 09-2 - 

83-32-9--- 


1 

- Phenol  1 

10 

1 

|U 

- bis (2-Chloroethyl) Ether  1 

10 

ju 

- 2-Chlorophenol  1 

10 

ju 

- 1,3 -Dichlorobenzene  1 

10 

|u 

- 1 , 4 -Dichlorobenzene  1 

10 

ju 

- 1,2-Dichlorobenzene  ! 

10 

ju 

- 2-Methylphenol  I 

10 

ju 

- 2,2' -oxybis (l-Chloropropane)_| 

10 

ju 

- 4-Methvlohenol  1 

10 

ju 

- N-Nitroso-di-n-propylamine  | 

10 

ju 

- Hexachloroe thane  1 

10 

ju 

- Nitrobenzene  1 

10 

lu 

- Isophorone  ! 

10 

ju 

- 2-Nitrophenol  1 

10 

ju 

- 2,4 -Dime thylphenol  I 

10 

ju 

- bis (2-Chloroethoxy) methane 

10 

ju 

- 2,4 -Dichlorophenol  1 

10 

ju 

- 1.2. 4 -Trichlorobenzene  1 

10 

ju 

- Naphthalene  1 

10 

ju 

- 4 - Chloroani 1 ine  ! 

10 

ju 

- Hexachlorobutadiene  1 

10 

ju 

- 4  - Chloro- 3 -me thylphenol 

10 

ju 

- 2-Methvlnaphthalene  i 

10 

ju 

- Hexachlorocvclopentadiene  I 

10 

ju 

- 2,4, 6-Trichlorophenol  1 

10 

ju 

- 2,4, 5-Trichlorophenol  I 

25 

ju 

- 2 - Chloronaphthalene 

10 

ju 

- 2-Nitroaniline  ! 

25 

ju 

- Dimethvlphthalate  I 

10 

ju 

- Acenaphthylene  i 

10 

ju 

- 2,6 -Dinitrotoluene  i 

10 

ju 

- 3-Nitroaniline 

25 

ju 

- Acenaphthene  1 

l 

10 

|u 

1 

FORM  I  SV-1 


OOOOObO”  3/90 


1C 

SEMI VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


|  EQUIPBLK 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ . 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  20707 
Matrix:  (soil/water)  WATER  _ 

Sample  wt/vol:  1000  __  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume :  1000  _ 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  _ 

CAS  NO .  COMPOUND 


Contract:  9420972  j _ .1 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ _ 


.  (uL) 


Lab  Sample  ID:  2070706 
Lab  File  ID:  F0500 

Date  Received 


i:  QS/yi/9 


Date  Extracted :  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/26/ 94 
Dilution  Factor:  _ 1 . 0 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-28-5 - 

100- 02 -7- - 
132-64-9- - 
121-14-2-  - 

84- 66-2 - 

7005-72-3- 

86-73-7 - 

100- 01-6  - - 
534 - 52  - 1 - - 

86- 30-6 - 

101- 55-3  - - 
118-74-1- - 

87- 86-5 - 

85- 01-8--- 
120-12-7-- 

86- 74-8 - 

84- 74-2 - 

206- 44  -  0- - 
129-00-0- - 

85- 68-7 - 

91-94 - 1 - 

56-55-3 - 

218  - 01- 9- - 
117-81-7-- 
117 - 84 - 0 - - 
205-99-2- - 

207- 08-9- - 
50-32-8--- 
193-39-5 - - 
53-70-3--- 
191-24-2-- 


--2 , 4-Dinitrophenol _ 

--4-Nitrophenol _ _ 

- -Dibenzofuran _ 

--2 , 4-Dinitrotoluene _ 

- -Diethylphthalate _ 

- - 4 - Chloropheny 1 - phenyl ether_ 

- - Fluorene_ _ 

- -4 -Nitroaniline _ 

- -4 , 6-Dinitro-2-methylphenol_ 
- -N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) _ 
- -4 -Bromophenyl - phenyl ether_ 

- -Hexachlorobenzene _ 

- - Pentachlorophenol _ 

-  -Phenanthrene _ _ 

-  -  Anthracene^ _ 

- -Carbazole _ 

--Di-n-Butylphthalate _ 

--Fluoranthene _ 

- - Pyrene _ 

- -Butylbenzylphthalate _ 

--3,3' -Dichlorobenzidine _ 

- -Benzo (a) anthracene _ 

- -Chrysene _ 

--bis (2-Ethylhexyl) phthalate 

--Di-n-octylphthalate _ 

- -Benzo (b) fluoranthene _ 

- -Benzo (k) fluoranthene _ 

--Benzo  (a)  pyrene_ _ 

- - Indeno ( l , 2 , 3  - cd) pyrene _ 

- -Dibenz ( a , h) anthracene _ 

— Benzo (g,h, i)perylene _ 


25 

|u 

25 

|u 

10 

ju 

10 

ju 

10 

|u 

10 

ju 

10 

ju 

25 

|u 

25 

ju 

10 

|u 

10 

ju 

10 

ju 

25 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

|u 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

U 

0000061 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Whtsr. 

EQUIPBLK 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 -  | - 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No .  :  20707  SAS  No .  :  _  SDG  No .  :  - 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  2070706.. 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  F 05. 0.0 


Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  _(uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5. ,0 


Date  Received: 
Date  Extracted: 
Date  Analyzed: 
Dilution  Factor: 


05/19/94 

05/26/94 

1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 5  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


1 

1  CAS  NUMBER 

1 

1 

COMPOUND  NAME 

1 

|  RT 

|  EST .  CONC . 

1  1 

1  Q  1 

It 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

1  ======== 

II 

il 

II 

II 

il 

II 

II 

II 

II 

11 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

1 - 1 

i  i  * 

[UNKNOWN 

j  7.49 

1  4 

|  J  [ 

|  2. 

j UNKNOWN 

|  7.63 

1  5 

|  J  | 

|  3. 

[UNKNOWN 

j  8.91 

9 

j  J  | 

j  4 . 

[UNKNOWN 

|  39.10 

2 

j  J 

1  5- 

[UNKNOWN 

44.16 

1 

j  2 

1 

i j  i 

0000062 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


I  Wati irt. 

|  EQUIPBLK 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No 
Matrix:  (soil/water)  WATER 

( 

jSample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SEPF 

(Concentrated  Extract  Volume:  10000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

IgPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  2070706 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  05/16/94 
Date  Extracted:  05/20/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 
Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  *L_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 
|  0 . 050 | U 

1 

319-8  5-7 - --beta-BHC 

|  0 . 050  |  U 

319-86-8 - delta-BHC 

|  0 . 050 | U 

1 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

|  0 . 050 | U 

76-44-8 - Heptachlor 

|  0 . 050 | U 

1 

309-00-2 - Aldrin 

|  0.050 |U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

|  0 . 050 | U 

1 

959-98-8 - Endosulf an  I 

|  0 . 050 | U 

60-57-1 - Dieldrin 

|  0 . 10 | U 

1 

72-55-9 - 4,4  '  -DDE 

|  0 . 10  |  U 

72-20-8 - Endrin 

|  0.10|U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

|  0. 10  |  U 

72-54-8 - 4,4'  -DDD 

|  0 . 10  |  U 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

|  0 . 10  |  U 

50-29-3 - 4,4'  -DDT 

|  0 . 10 | U 

1 

72-43-5 - Methoxychlor 

|  0 . 50  |  U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_|  0 . 10  |  U 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_ |  0 . 10  |  U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_|  0 . 050  |  U 

1 

510  3-74-2 - gamma- Ch  lor  dane 

_ |  0 . 050 | U 

8001-35-2 - Toxaphene 

|  5 . 0  |  U 

1 

12674-11-2 - Aroclor- 1016 

_ |  1 . 0  |  U 

11104-28-2 - Aroclor- 1221 

_|  2 . 0 | U 

1 

11141-16-5 - Aroclor- 1232 

_ |  1 . 0  |  U 

534  6  9-21-9 - Aroclor- 1242 

_!  l . o | u 

1 

12  6  7  2-2  9-6 - Aroclor- 1248 

_ |  1 . 0  |  U 

11097-6  9-1 - Aroclor- 12  54 

|  1 . 0  |  U 

1 

110  96-82-5 - Aroclor- 1260 

|  1 . 0  |  U 

1  1 

FORM  I  PEST 


0000072 


3/90 


U.S.  EPA  -  CLP 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 

I  U/frre£ 

|  EBLANK 


Lab  Name:  NYTEST_ENV_INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.: 

Matrix  (soil/water) :  WATER 
Level  (low/med) :  LOW _ 


Contract:  9420972 


20707__  SAS  No.:  _  SDG  No.:  20707 

Lab  Sample  ID:  070706 _ 

Date  Received:  05/16/94 


I 

I 


%  Solids : 


0.0 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L 


Color  Before: 
Color  After: 


1 

| CAS  No. 

1 

i  i 

|  Analyte  | Concentration 
1  1 

i  i 

|C|  Q 

1  1 

1  1 

I M  | 

1  1 

17429-90-5 

|  Aluminum  | 

34.0 

|U| 

IP  1 

17440-36-0 

|  Antimony  | 

26.0 

|  U  | 

IP  1 

17440-38-2 

|  Arsenic  | 

5.0 

|U| 

IF  1 

17440-39-3 

| Barium  | 

17.0 

|U| 

ip  i 

17440-41-7 

| Berylliuml 

1.0 

|U( 

IP  1 

| 7440-43-9 

|  Cadmium  1 

4.7 

|  B  | 

IP  1 

| 7440-70-2 

| Calcium  | 

888 

|  U  | 

IP  1 

| 7440-47-3 

|  Chromium  | 

9.0 

I  U  | 

IP  1 

17440-48-4 

| Cobalt  | 

11.0 

|  U  | 

ip  i 

| 7440-50-8 

| Copper  I 

5.0 

|U| 

IP  1 

17439-89-6 

llron  1 

56.4 

I  B  ( 

IP  1 

| 7439-92-1 

| Lead  1 

3.0 

I  U  | 

IF  | 

| 7439-95-4 

|Magnesium| 

515 

|  U  | 

1  P  1 

17439-96-5 

| Manganese | 

2.6 

|  B  |  N 

IP  1 

17439-97-6 

| Mercury  | 

0.20 

|  U  | 

icvi 

17440-02-0 

(Nickel  | 

23.0 

|  U  | 

ip  1 

17440-09-7 

| Potassiuml 

1120 

1  u  i 

ip  1 

17782-49-2 

| Selenium  | 

~  5.0 

|U| 

1  F  | 

17440-22-4 

| Silver  | 

5.0 

1  U  | 

IP  1 

17440-23-5 

| Sodium  | 

975 

|U| 

1  P  1 

17440-28-0 

| Thallium  | 

5.0 

I  U  | 

IF  | 

17440-62-2 

(Vanadium  | 

9.0 

|U| 

IP  1 

17440-66-6 

|  Zinc  1 

6.0 

I U  | 

IP  1 

15955-70-0 

| Cyanide  | 

10.0 

I  U  | 

(AS| 

1 

i  i 

1  1 

_l_l 

COLORLESS 

Clarity  Before 

:  CLEAR_ 

Texture: 

COLORLESS 

Clarity  After: 

CLEAR_ 

Artifacts 

Comments : 

EQUIPMENT  BLANK 


FORM  I  -  IN 


ILM03.0 


0000078 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  _  Case  No.:  20707 

Lab  File  ID:  N6814 _ 

Date  Analyzed:  05/25/94 

GC  Column:  CAP _  ID:  _0_J530(mm) 

Instrument  ID:  HP.N 


Contract:  9420972 


VBLK03 


SAS  No . :  _  SDG  No . :  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK03 
Time  Analyzed:  0949 

Heated  Purge:  (Y/N)  N _ 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

01 

01-MW2 

2072801 

N6817 

1126 

02 

02-MW2 

2072802 

N6818 

1158 

03 

03-MW2 

2072803 

N6819 

1230 

COMMENTS:  25940949R  35  280 

1.000  9 


0000107 


page  1  of  1 


FORM  XV  VO A 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  _  Case  No.:  20707  SAS  No. 

Matrix:  (soil /water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture :  not  dec .  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9420972 


VBLK03 


_  SDG  No . :  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK03 _ 

Lab  File  ID:  N6814 _ 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  05/25/94 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


74-87-3 - Chlorome  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroethane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2 -Die hloroe thene  ( total ) _ 

10 

u 

67-66  -3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1,2  -Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -But  anone 

10 

u 

71-55-6 - 1 , 1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichloromethane 

10 

u 

78-87  -5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1, 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromoc  hlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Tr  ichlor  oethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

1006 1-02-6 - trans-1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Me  thy  1  -2  -Pent  anone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18  -4 - Tetrachloroe  thene 

10 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Tetrachloroethane _ 

10 

u 

108-88  -3 - Toluene 

10 

u 

108-90  -7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

(1000108 

FORM  I  VOA  3/90 


EPA  SAMPLE  NO 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 

Lab  Code:  _ _  Case  No.:  20707  SAS  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Samp 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  Lab  File 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Rec, 


VBLK03 


%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found:  0 


:  _  SDG  No . :  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK03 
Lab  File  ID:  N6814 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  05/25/94 
Dilution  Factor:  l.o 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  ug/l 


COMPOUND  NAME 


RT 

EST.  CONC. 

Q 

1)000109 


FORM  I  VOA-TIC 


EPA  SAMPLE  NO. 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Contract:  9420972 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture :  not  dec .  _ 

GC  Column : CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 


VBLK4 


20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Lab  Sample  ID:  VBLK4 
Lab  File  ID:  M6866.D 

Date  Received:  /  / 

Date  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


(uL) 


Q 


74-87-3 - Chlorome  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

vs- oi -4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chi  oroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

10 

u 

540-59-0 - 1, 2-Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

i  07-06-2 - 1. 2-Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71  -55-6 - 1, 1,  l-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodi  chlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1, 2-Dichloroprvpane 

10 

u 

i 0061 -01-5 - cis-1 , 3 -Dichloropropene 

10 

u 

79-01  -6 - Trichloroethene 

10 

u 

154-48-1 - Dibromochloromethane. 

10 

.  u 

79-00-5 - 1.1,2  -  Trichloroe  thane 

i  10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - 1 rans -1,3 -Dichloropropene _ 

10 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Methvl  -  2  -  Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -  Hexanone 

10 

u 

i  27-1  8-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1, 1, 2, 2-Tetrachloroethane 

10 

u 

1  08-88-3 - Toluene 

10 

u 

i  or-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

1 00-41-4 - Ethvlbenzene 

10 

u 

1 00-42-5 - Stvrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xvlene  (total) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


0000155  3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


VBLK4 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  ig/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  (uL) 


Lab  Sample  ID:  VBLK4 
Lab  File  ID:  M6866.D 

Date  Received:  /  / 

Data  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor :  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

1. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

I 

I 


FORM  I  VOA-TIC 


0000156 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No .  :  18232 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GO  Column:  PACK _  ID:  2. 00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

CAS  NO.  COMPOUND 


Contract:  9320415 


VBLK22 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK22 _ 

Lab  File  ID:  E1560 _ 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


7  4-87 -3 - Chlorcmethane 

10 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

67-6  4-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1 , 1 -Die  hloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2 -Die hloroe thene  ( total ) _ 

10 

u 

67-66-3 - -Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Die  hloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27  -4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1,2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Tr  ichloroethene 

10 

u 

124-48-1 — - Dibrcanochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans-1, 3-Dichloropropene 

, .  10 

u 

75-25-2 - Brcmoform 

;  -io 

u 

108-10-1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127  -18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1 , 1 , 2 , 2  -Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenz  ene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  ( total ) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


VBLK22 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (nm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract :  9320415  _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK22 
Lab  File  ID:  E1560 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed :  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000187 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


1A. 


epa  sample  no. 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK  ID:  2.00  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  (uL> 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG 

Lab  Sample  ID: 

Lab  File  ID:  E1577 _ 

Date  Received :  _ 

Date  Analyzed :  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


VBLK23 


No.: 


VBLK23 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


74-87-3 - Chlorctne  thane 

10 

u 

/  4-83-9 - Bramoine  thane 

10 

u 

/b-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00—3 - Chloroe  thane 

10 

u 

/b-09-2 - Methylene  Chloride 

2 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

/b  35-4  -  - 1 , 1-Dichloroethene 

10 

u 

/b— 34-3  -  - 1 , 1 -Die  hloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2 -Die hloroe thene  (total) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform  — 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

78-93  3  —  -  —  2-Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - -Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

1 5  -2  7  -4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

/8  87-5 — - 1,2  Diehl oropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1, 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trie  hloroe  thene 

10 

u 

124-48- 1 - Dibromochlor  omethane 

10 

u 

79-00-5 - 1 ,1,2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6  trans -1 , 3 -Die hi or opr ope ne 

V,  10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

/  10 

u 

108-10-1 - 4  -Methyl -2 -Pentanone 

10 

a 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-1 8-4 - Te  trachloroethene 

10 

u 

79-34-5  1,1, 2, 2 -Tetr achloroethane 

10 

u 

108—88—3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - -Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10  i 

u 

100-42-5 - Styrene 

10  1 

J 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10  1 

J 

0000189 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

L«b  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _ .  SDG 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  sample  ID: 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML  Lab  File  ID: 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received: 


EPA  SAMPLE  NO. 


VBLK23 


No. : 


VBLK23 


E1577 


%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Date  Analyzed:  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1  »0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  core. 

Q 

0000190 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Na ms:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415 


VBLK25. 


_  SDG  No . :  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK25 _ 

Lab  File  ID:  E1606 _ 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  compound  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/l  Q 


74-87-3 - Chlorcme  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

U  • 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35  -4 - 1 , 1-Dichloroethene 

10 

u 

7  5-34-3 - 1 , 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2-Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2-Dichloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bramodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1,2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1 , 1 , 2-Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans -1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

1° 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

10 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1,1,2, 2  -Tetrachloroe thane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

0000184 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (lcw/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 


VBLK2S 


SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  VBLK25 
Lab  File  ID:  E1606 


Date  Received:  _ 

Date  Analyzed :  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000185 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _ 

Tjh  code :  NYTEST  Case  No . :  18232 


Contract:  9320415 
SAS  No . :  _ . 


VBLK25 


SDG  No.: 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  VBLK25 _ 

Lab  File  ID:  N2844 _ 

Date  Received :  _ 

Date  Analyzed :  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1-0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorcmethane 

10 

u 

74-83-9 - Broinoine  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  chloride 

2 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1  f  1 -Die  hi  or  oe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2 -Diehl oroethene  (total) _ 

10 

u 

67-66-3 - -Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2 -Dichloroe  thane 

10 

u 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

10 

u 

7 1  _^5-6 - 1  f  1  ,  1-Trichloroe thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bronodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1  r2-Dichloropropane 

10 

u 

1 0061-01-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

|U 

124-48-1 - Dibroirochlorome  thane 

10 

u 

79  00-5  1, lf 2-Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

1 0061-02-6 - trans-1 . 3-Dichloropropene 

10 

u 

15-25-2 - Bromof  orm 

10 

u 

1 0  8-10-1 - 4  -Methvl-2  -Pentanone 

.10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethe  ne 

10 

u 

79-34-5 - 1,1.2, 2-Tetrachloroethane 

10 

u 

108-8  8-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-4 1-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-4 2-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xvlene  (total) 

10 

u 

0000192 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


VBLK25 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (lcw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract :  9320415  | _ _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK25 _ _ 

Lab  File  ID:  N2844 _ 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1 . 0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ *(uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000193 


FORM  X  VOA-TIC 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NY  TEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281W 


Contract:  9320415 
SAS  No.:  _ 


VBLK25 


SDG  No . : 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 


Lab  Sample  ID:  VBLK25 
Lab  File  ID:  E1606 

Date  Received:  _ 


%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _ _  (uL) 


Date  Analyzed :  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1^0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L__  Q 


1 

} 

74-87  -3 - Chloromethane 

10 

u 

t 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

i 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

i 

75-00-3 - -Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

/ 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

t 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

\ 

.  \ 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe thane 

10 

u 

\ 

540-59-0 - 1 , 2 -Dichlor oethene  (total) _ 

10 

u 

67-66  -3 - Chlor  of  orm 

10 

u 

? 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroethane 

10 

u 

i 

78-93-3 - 2 -But  anone 

10 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

u 

\ 

75-27  -4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

V 

7  8-87-5 - 1 ,2 -Dichlor  opropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

i 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

1 

12  4  -4  8-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1 , 1 , 2-Trichloroethane 

10 

u 

1 

7 1-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans-1, 3-Dichloropropene 

10 

u 

1 

75-25-2 - Bromoform 

.  '■-■.10 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

10 

u 

i 

591-78-6 - 2  -Hex  anone 

10 

u 

t 

j 

127-1 8-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroethane 

10 

u 

f 

i 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

| 

108-9  0-7 - -Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

i 

100-42-5 - - - Styrene 

10 

u 

i 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

"000135 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281W 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


VBLK25 


Contract :  9320415  | _ _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK25 
Lab  File  ID:  E1606 

Date  Received :  _ 

Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

"000136 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


VBLK27 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sairple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract :  9320415  | _ 

SAS  No . :  _  SDG  No . :  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK27 
Lab  File  ID:  N2869 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chloranethane 

10 

u 

74-83-9 - Bramome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

4 

J 

67-64-1 - Acetone 

9 

J 

75-15-0- - -Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1 , 1 -Diehl  oroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1 , 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2-Dichloroethene  (total) _ 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1,2  -Die  hi  or  oe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Brcmodichloroine  thane 

10 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-D  ichlor  opropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48- 1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1 , 1,2-Trichloroethane 

10 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans-1, 3 -Dichlor  opropene 

•  .  10 

u 

75-25-2 - Bromofonn 

10 

u 

108  -10-1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2 -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100 -42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

0000195 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 


VBLK27 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK27 _ 

Lab  File  ID:  N2869 _ 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  09/23/93 

Dilution  Factor;  _ 1 .0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000196 


FORM  I  VOA-TXC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


VBLK28 


Contract :  9 3 20415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL  I 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _  I 

Level:  (low/med)  LOW  E 

%  Moisture:  not  dec.  E 


SDG  No . : 


GC  Column:  CAP 


Soil  Extract  Volume: 


CAS  NO. 


ID:  0.530  (mm) 


COMPOUND 


Lab  Sample  ID:  VBLK28 

Lab  File  ID:  N2889 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed :  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1^_0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - 

74- 83-9 - 

75- 01-4 - 

75-00-3 - 

75-09-2 - 

67-64-1 - 

75-15-0 - 

75-35-4 - 

75-34-3 - 

540-59-0 - 

67-66-3 - 

107- 06-2 - 

78-93-3 - 

71-55-6 - 

56-23-5 - 

75-27-4 - 

78- 87-5 - 

10061-01-5— 

79- 01-6 - 

124-48-1 - 

79-00-5 - 

71-43-2 - 

10061-02-6 — 
75-25-2 - 

108- 10-1 - 

591-78-6 - 

127-18-4 - 

79-34-5 - 

108-88-3 - 

108-90-7 - 

100-41-4 - 

100-42-5 - 

1330-20-7 - 


- Chloranethane _ 

- Bromcme  thane _ 

- Vinyl  Chloride _ 

- -Chloroe thane _ 

- Methylene  chloride _ 

- Acetone _ 

- Carbon  Disulfide _ 

- 1 , 1-Dichloroethene _ 

- 1 f  l -Dichloroe thane _ 

- 1 , 2 -Dichloroe thene  (total )_ 

- Chloroform _ 

- 1 , 2  -Dichloroe  thane _ 

- 2 -But anone _ 

- 1, 1 , 1-Trichloroethane _ 

- Carbon  Tetrachloride _ 

- Bromodichlorome  thane _ 

- 1 , 2-Dichloropropane _ 

- cis -1 , 3 -Diehl oropropene _ 

- Trichloroethene _ 

- Dibromochlorome  thane _ 

- 1 ,1,2 -Trichloroethane _ 

- Benzene _ 

- trans-1 , 3-Dichloropropene__ 

- Bromoform _ 

- 4 -Methyl -2 -Pent anone _ 

- 2 -Hexanone _ 

- Tetrachloroethene _ 

- 1 ,1,2,2 -Tetrachloroethane_ 

- Toluene _ 

- Chlorobenzene _ 

- Ethylbenzene _ 

- Styrene _ 

- Xylene  ( total ) _ 


10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

9 

J 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

00C0198 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  .  Case  No.:  BLANK 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/ffiL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _ _  (uL) 


Contract : 


VBLK28 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK28 _ 

Lab  File  ID:  N2889 _ 

Date  Received :  _ 

Date  Analyzed :  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (ull) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

EST.  CONC. 

c> 

- - - — - 

00 00  J  9 9 


FORM  I  VQA-TIC 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


:  9320415 


VBLK2§ 


;  _  SDG  NO .  :  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK28 _ 

Lab  File  ID:  N2889 _ 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1  >0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorcme  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

9 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1 , 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59  -0 - 1  ,  2  -Dichloroe thene  ( total ) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - -Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

7  8-87 -5 - 1 , 2-Dichloropropane 

10 

u 

i 

10061-01-5 - cis-1, 3-Dichloropropene 

10 

u 

7  9-01-6 - Trichloroe  thene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1 ,1,2  -Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans  -1,3  -D  ichlor  opr  ope  ne 

10 

u 

75-25-2* - Bromoform 

.  10 

u 

1 0  8  - 1 0  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

10 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127  -18-4 - Tetrachloroe  thene 

10 

u 

79-34-5 - 1,1, 2,2  -Te  tr  achloroethane 

10 

U 

108-8  8-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

U 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

! 

0000187 


FORM  I  VOA 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

^  Name:  IgTOST  ENV  INC _ _  Contract:  9320415 

I^b  code:  NYTEST_  Case  No.:  18242s  SAS  No. :  _  SDG  No . : 

Matrix:  (soil/water)  soil 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  g _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID;  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _ _ (uL) 


Lab  Sample  ID:  VBLK28 
Lab  File  ID:  N2889 

Date  Received :  _ 


Date  Analyzed:  09/24/93 
Dilution  Factor:  _ l.o 


Number  TICs  found:  0 


Soil  Aliquot  Volume:  _ (tL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 


00001  88 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


i>  *■'+*.•** 


i 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


t 

4 

I 


1 


I 

i 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No .  :  18242  SAS  No .  : 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415 


VBLK2R 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  VBLK29 _ 

Lab  File  ID:  N2913 _ 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  09/25/93 

Dilution  Factor:  _ L_0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chloramethane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

2 

J 

67-64-1 - Acetone 

3 

J 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1,1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2 -Diehl or oethene  (total) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107  -06-2 - 1 ,  2-Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2 -But  anone 

10 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibrcmcchloromethane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans  -1,3  -Die  hi  or  op  rope  ne 

10 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

10 

u 

1 0  8  -10-1 - 4  -Methyl-2 -Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroe  thane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-4 1-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

0000190 


i 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5 . 0  (g/mL)  G 

Level:  (Icw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found:  0 


Contract:  9320415 


VBLK29 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK29 _ _ 

Lab  File  ID:  N2913 _ 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed :  09/25/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000191 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


1 


I 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

^  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


VBLK30 


SDG  No.: 


Matrix:  (soil/water)  soil 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

bevel:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0,530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _ _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  VBLK30 
Lab  File  ID:  N2934 

Date  Received: 


Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


! 

74-87-3 - chloramethane 

10 

u 

\ 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chi  oroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

3 

J 

* 

i 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

~ 

75  15  0  -  -Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

4 

75-34  3  -  -  --I, 1-Dic hi or oethane 

10 

u 

I 

540-59-0 - 1 , 2 -Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67  66  3  -Chloroform 

10 

u 

> 

1 

107-06  2 -  1 , 2 -Dichloroe thane 

10 

u 

l 

78  93  3  -  2-Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

10 

u 

% 

\ 

56-23-5 - -Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

y 

i 

75-27-4 - Bromodichloromethane 

10 

u 

78  87-5  -  1,2-Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1, 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01  6  -Trichloroethene 

10 

u 

i 

124-48-1 - Dibromochloroine  thane 

10 

u 

79-00-5- - 1, 1,2 -Trichloroe  thane 

10 

u 

l 

7 1-43-2 - Benzene 

10 

u 

! 

10061-02-6 - trans-1, 3-Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

.-,10 

u 

; 

1 0  8  - 1 0  - 1 - 4  -Me  thy  1  -2  -Pent  anone 

10 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-1 8-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5  1 ,1,2,2 -Tetr achloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-9  0-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - - - Styrene 

10 

□ 

. 

1330-20-7 - Xy  1  ene  ( total ) 

10  1 

u 

'1000138 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE  EPA  SAMPLE  NO* 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name :  NYTSST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Sample  ID:  VBLK30 _ 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _  Lab  File  ID:  N2934 _ 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  _ 

%  Moisture:  not  dec.  _  Date  Analyzed:  09/27/93 

GO  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm)  Dilution  Factor:  _ LJ) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL)  Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

"000139 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (lcw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


:  9320415 


VBLK31 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  VBLK31 
Lab  File  ID:  N2956 


Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  09/28/93 

Dilution  Factor:  _ 1_J) 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS : 

CAS  N0-  compound  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg  q 


74-87-3 - Chlor  one  thane _ 

74- 83-9 - Bromome  thane 

75- 01-4 - Vinyl  Chloride _ 

75-00-3 - -Chloroe  thane _ 

75-09-2 - Methylene  Chloride _ 

67-64-1 - Acetone  _ 

75-15-0 - Carbon  Disulfide _ 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene _ 

75-34-3 - 1, 1 -Diehl  or  oe  thane _ 

5 4  0-5 9  - 0 - 1 , 2  -Diehl oroethene  ( total ) 

57-66-3 - Chloroform^ _ 

107- 06-2 - 1 , 2 -Dichloroe  thane _ 

78-93-3 - 2  -Butanone _ _ 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroe  thane _ 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride _ 

75-27-4 - Bromodichloroir^  thane 

78- 87-5 - 1,2  -Dichloropropane _ 

10061-01-5 - c  is  -1,3  -Dichloropropene _ 

79- 01-6 - Trichloroethene _ 

124-48- 1 - Dibromochloron^  thane _ 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroethane _ 

71-43-2 - Benzene _ 

10061-02-6 - trans-1 , 3 -Dichloropropene 

75-25-2 - Bromoform  _ 

108- 10-1 - 4 -Methyl-2 -Pentanone _ 

591-78-6 - 2  -Hexanone 


127-18-4 - Tetrachloroethene _ 

79-34-5 - 1, 1,2,2  -Tetrachloroethane 

108-88-3 - Toluene 

108-9  0-7 - Chlorobenzene _ 

100-41-4 - Ethylbenzene _ 

100-42-5 - Styrene _ _ 

1330-20-7 - ’ - Xylene  (total ) _ 


10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

8 

J 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

■  .10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

10 

u 

0000141 


FORM  I  VOA 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


VBLK31 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Sample  ID:  VBLK31 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _  Lab  File  ID:  N2956 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  _ 

%  Moisture:  not  dec.  _  Date  Analyzed:  09/28/93 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm)  Dilution  Faceor:  _ 1-0 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL)  Soil  Aliquot  Volume:  _ 


Number  TICs  found:  0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000142 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

I 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415 


VBLK3^ 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK34 
Lab  File  ID:  N3005 

Date  Received:  _ 


Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ LJl 


Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlor  ctnethane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chlor  oe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

2 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1 , 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-5 9-0 - 1 , 2 -Dichloroethene  ( total ) _ 

10 

u 

67-66-3 - Chi  or  of  orm 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2-Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

7 1-55-6 - 1 ,1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-0 1-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroe  thene 

10 

u 

124-4  8-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans-1, 3-Dichloropropene 

10 

u 

7  5  5  -2 - Bronof  orm 

V .  io 

u 

108-10-1 - 4  -Methyl-2  -Pent  anone 

10 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hex  anone 

10 

u 

127  -18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - -Chlorobenzene 

10 

u 

100-4 1-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42 -5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  ( total ) 

10 

u 

0000193 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (lcw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


:  9320415 


VBLK34 


:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK34 _ 

Lab  File  ID:  N3005 _ 

Date  Received :  _ 

Date  Analyzed :  09/30/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found: _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000194 


EPA  SAMPLE  NO. 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture :  not  dec .0 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 


VBLK56 


Contract:  9420972 
SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Lab  Sample  ID:  VBLK56 
Lab  File  ID:  N6002.D 

Date  Received:  /  / 

Date  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


(uL) 


Q 


74-87-3 - Chlorome  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromomethane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chi  oroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - -- - Methylene  Chloride 

6 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2 -Diehl oroethene  ( total ) 

10 

u 

6  7-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1, 2-Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1 , 3 -Diehl oropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichl  oroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochloromet  hane 

10 

u 

79-00-5 - 1, 1,2- Trichloroe  thane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - 1 r ans - 1 , 3 - Di chloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromofom 

10 

u 

1  OR-lO-l - 4-Methvl-2-Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1,1,2, 2  -Te  t  rachloroe  thane _ 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenz  ene 

10 

u 

100-41-4 - Ethvlbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xvlene  (total) 

10 

u 

f 


FORM  I  VOA 


<’000158 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  0 

GC  Column : CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:.  (uL) 


VBLK56 


Contract:  9420972 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  VBLK56 
Lab  File  ID:  N6002.D 

Date  Received:  /  / 

Data  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(uL) 


CONCENTRATION  UNITS : 

Number  TICs  found:  0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

■ 

21. 

22. 

23.' 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  VOA-TIC 


'•'000159 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Contract:  9420972 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  0 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  . _ (uL) 


VBLK59 


SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Lab  Sample  ID:  VBLK59 
Lab  File  ID:  N6037.D 

Date  Received:  /  / 

Date  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


CAS  NO. 


COMPOCJND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


(uL) 


Q 


74-87-3 - Chloromethane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-0^.  -4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

4 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1, 2-Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 . 2 -Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2-Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1,1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodi  chloromethane 

10 

u 

78-87-5 - 1,2  -Diehl  oropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1,3  -Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans -1,3 -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108-10-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Te  t  rachloroe  t  hene 

10 

u 

79-34-5 - 1,1, 2 , 2  -Tet  rachloroe  thane _ 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chi  or  obenz  ene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


00001 6 1 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG 

Lab  Sample  ID:  VBLK59 
Lab  File  ID:  N6037.D 

Date  Received:  /  / 

Data  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

2 . 

3  . 

4 . 

5 . 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13  . 

14. 

15 . 

16 . 

17. 

18 . 

19. 

20. 

21. 

22 . 

23  . 

24  . 

25 . 

26 . 

27. 

28. 

29. 

30 . 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  3.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  0 

GC  Column : CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume :  _ (uL) 


VBLK59 


No. :  20316 


FORM  I  VOA-TIC 


0000162 


3/90 


1A 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  _  Case  No.:  20707 

Matrix :  (soil /water )  WATER 

Sample  wt/vol:  5 . 0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _ _  id:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

CAS  NO .  COMPOUND 


Contract 
SAS  NO. 


9420972 


VBLK97 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  VBLK97 


Lab  File  ID:  N6729 


Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  05/20/94 

Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


74-87  -3 - Chlor  omethane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroethane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

u 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

5 4  0  - 5  9  - 0 - 1 , 2  -Dichloroe thene  ( total ) 

10 

u 

67-6  6-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1,2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27  -4 - Bromodichloromethane 

10 

u 

78-87-5 - 1,2-Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - c  i  s  - 1 , 3 -Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroe  thene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichlor  oethane 

10 

u 

71-43-2: - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - tr ans -1,3 -Dichloropropene 

10 

u 

75-25  -2 - Bromof  orm 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Methyl  -2  -Pent  anone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-1 8-4 - Te  tr  achloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Te  trachloroe  thane _ 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


(1000105 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  _  Case  No.:  20707  SAS  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mml 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9420972 


VBLK97 


_  SDG  NO.:  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK97 _ 

Lab  File  ID:  N6729 _ 

Date  Received:  _ 

Date  Analyzed:  05/20/94 

Dilution  Factor:  _ 1 . 0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


Number  TICs  found:  _ 0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST  *  CONC. 

Q 

0000106 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


WATER  VOLATILE  SYSTEM  MONITORING  COMPOUND  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 


SDG  No. :  20316 


EPA 

SAMPLE  NO. 

SMC1 

(TOL)# 

SMC2 

(BFB)# 

SMC3 

(DCE)# 

01  VBLK4 

102 

98 

93 

02  FIELDBLK#7 

99 

99 

96 

03  EQUIPBLK#7 

100 

98 

96 

04  TRIPBLK 

100 

100 

97 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

OTHER 


QC  LIMITS 

SMC1  (TOL)  =  Toluene-dB  (88-110) 

SMC2  (BFB)  =  Bromofluorobenzene  (86-115) 

SMC3  (DCE)  =  1, 2-Dichloroe thane -d4  (76-114) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  System  Monitoring  Compound  diluted  out 


page  01  of  01 


OC  1*0 132 


FORM  II  VOA-1 


2B 

SOIL  VOLATILE  SYSTEM  MONITORING  COMPOUND  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Level: (low/med)  LOW 


EPA 

SAMPLE  NO. 

SMC1 

(TOL)# 

SMC2 

(BFB)# 

SMC3 

(DCE)# 

OTHER 

TOT 

OUT 

01 

VBLK56 

102 

94 

96 

0 

02 

MSB 

101 

96 

99 

0 

03 

3-005-3 

101 

97 

100 

0 

04 

3-005-3MS 

103 

95 

100 

0 

05 

3-005-3MSD 

103 

97 

100 

0 

06 

2-003-1 

108 

87 

102 

0 

07 

2-003-2 

105 

94 

101 

0 

08 

2-003-3 

102 

95 

103 

0 

09 

1-002-1 

105 

94 

101 

0 

10 

1-002-2 

106 

92 

103 

0 

11 

VBLK59 

101 

89 

101 

0 

12 

1-002-3 

101 

90 

101 

0 

13 

1-002-3DUP 

100 

90 

101 

0 

14 

3-005-1 

106 

86 

102 

0 

15 

3-005-2 

113 

80 

104 

0 

16 

BG-001-1 

107 

83 

103 

0 

17 

BG-001-2 

104 

88 

102 

0 

18 

BG-001-3 

103 

88 

100 

0 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

I 

QC  LIMITS 

SMC1  (TOL)  =  Toluene -d8  (84-138) 

SMC2  (BFB)  =  Bromofluorobenzene  (59-113) 

SMC3  (DCE)  =  1, 2-Dichloroethane-d4  (70-121) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  System  Monitoring  Compound  diluted  out 


0000133 


page  01  of  01 


FORM  II  VOA-2 


3/90 


2A 

WATER  VOLATILE  SYSTEM  MONITORING  COMPOUND  RECOVERY 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281W  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

SMCl 
(TOL) # 

SMC2 

(BFB)# 

SMC3 

(DCE)# 

OTHER 

TOT 

OUT 

01 

EB-5 

94 

103 

79 

0 

0 

02 

EB-6 

93 

101 

79 

0 

0 

03 

FB-5 

96 

97 

80 

0 

0 

04 

FB-6 

95 

100 

82 

0 

0 

05 

TRIP ELK 

95 

93 

77 

0 

0 

06 

VBLK25 

99 

101 

92 

0 

0 

QC  LIMITS 

SMCl  (TOL)  =  Toluene-d8  (  88-110) 

SMC2  (BFB)  =  Brcanofluorobenzene  (  86-115) 

SMC 3  (DCE)  =  l,2-Dichloroethane-d4(  76-114) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  System  Monitoring  Compound  diluted  out 


0000127 


page  1  of  1 


FORM  II  VOA-1 


3/90 


Lab  Name: 
Lab  Code: 


WATER  VOLATILE  SYSTEM  MONITORING  COMPOUND  RECOVERY 

NYTEST  ENV  INC _  Contract :  9420972 

SAS  No .  :  _  SDG  No .  : 


Case  No.:  20707 


EPA 

SMC1 

SAMPLE  NO. 

(TOL)# 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

====== 

01 

01-MWl 

99 

02 

01-MW2 

102 

03 

02-MWl 

100 

04 

02-MW2 

102 

05 

03-MW1 

101 

06 

03-MW2 

102 

07 

EQUIPBLK 

99 

08 

MSB 

100 

09 

STATION 

100 

10 

TRIPBLK 

100 

11 

TRIPBLKl 

100 

12 

03-MWMS 

101 

13 

03-MWMSD 

100 

14 

VBLK97 

102 

15 

VBLK03 

100 

SMC2 

(BFB)# 

SMC  3 
(DCE)# 

OTHER 

TOT 

OUT 

====== 

====== 

=== 

99 

108 

0 

0 

101 

95 

0 

0 

98 

110 

0 

0 

102 

97 

0 

0 

100 

112 

0 

0 

101 

98 

0 

0 

100 

108 

0 

0 

99 

109 

0 

0 

100 

110 

0 

0 

100 

104 

0 

0 

100 

106 

0 

0 

99 

112 

0 

0 

99 

112 

0 

0 

98 

86 

0 

0 

100 

94 

0 

0 

QC  LIMITS 

SMC1  (TOL)  =  Toluene-d8  (  88-110) 

SMC2  (BFB)  =  Bromof luorobenzene  (  86-115) 

SMC3  (DCE)  =  l,2-Dichloroethane-d4(  76-114) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  System  Monitoring  Compound  diluted  out 


11000087 


page  1  of  1 


FORM  II  VOA-1 


3/90 


2A 

WATER  VOLATILE  SYSTEM  MONITORING  COMPOUND  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _ . 


EPA 

SMCl 

SMC  2 

SMC  3 

OTHER 

TOT 

SAMPLE  NO. 

(TOL)# 

(BFB)# 

(DCE)# 

OUT 

01 

EB-l 

96 

103 

79 

0 

0 

02 

EB-2 

96 

100 

78 

0 

0 

03 

FB-1 

94 

97 

77 

0 

0 

04 

FB-2 

100 

94 

82 

0 

0 

05 

TB-1 

100 

95 

80 

0 

0 

06 

TB-2 

99 

98 

81 

0 

0 

07 

TB-3 

97 

96 

79 

0 

0 

08 

VBLK22 

100 

95 

81 

0 

0 

09 

VBLK23 

104 

95 

94 

0 

0 

QC  LIMITS 

SMCl  (TOL)  =  Toluene-d8  (  88-110) 

SMC2  (BFB)  =  Brcmofluorobenzene  (  86-115) 

SMC3  (DCE)  =  l,2-Dichloroethane-d4(  76-114) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  System  Monitoring  Compound  diluted  out 


00001G7 


page  1  of  1 


FORM  II  VOA-1 


3/90 


2B 

SOIL  VOLATILE  SYSTEM  MONITORING  COMPOUND  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No<.  s 

Level: (low/med)  LOW 


EPA 

SAMPLE  NO, 

SMCl 

(TOL)# 

SMC2 

(BFB)# 

SMC3 

(DCE)# 

OTHER 

TOT 

OUT 

01 

2-4B1 

108 

103 

110 

0 

0 

02 

2-4B2 

108 

99 

112 

0 

0 

03 

2-5B1 

119 

98 

112 

0 

0 

04 

2-5B2 

113 

104 

115 

0 

0 

05 

2-6B1 

100 

100 

102 

0 

0 

06 

2-6B2 

116 

92 

112 

0 

0 

07 

2-7B1 

137 

80 

114 

0 

0 

08 

2-7B1RE 

127 

73 

102 

0 

0 

09 

2-7B2 

104 

96 

104 

0 

0 

10 

2-8B1 

97 

112 

118 

0 

0 

11 

2-8B2 

121 

112 

123  * 

0 

1 

12 

2-8B2DL 

113 

94 

106 

0 

0 

13 

VBLK30 

99 

98 

99 

0 

0 

14 

VBLK31 

99 

100 

100 

0 

0 

QC  LIMITS 

SMCl  (TOL)  =  Toluene-d8  (  84-138) 

SMC2  (BFB)  =  Brcmof luorobenzene  (  59-113) 

SMC3  (DCE)  =  l,2-Dichloroethane-d4(  70-121) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  System  Monitoring  Compound  diluted  out 


0  0  0  0 1 2  8 
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FORM  II  V0A-2 


3/90 


I 


2A 

vzater  volatile  system  monitoring  compound  recovery 


QC  LIMITS 

SMC1  (TOL)  =  Toluene-d8  (  88-110) 

SMC2  (BFB)  =  Brcmofluorobenzene  (  86-115) 
SMC3  (DCE)  =  l,2-Dichloroethane-d4(  76-114) 

T  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 

D  System  Monitoring  Ccmpound  diluted  out 


i 

* 

i 

i 

i 


page  1  of  1 


FORM  II  VQA-1 


3A 

WATER  VOLATILE  MATRIX  SPIKE /MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 


Lab  Code:  _  Case  No,:  20707  SAS  No.:  _  SDG  No*: 


Matrix  Spike  -  EPA  Sample  No.:  03-MWl 


SPIKE 

SAMPLE 

MS 

MS 

QC 

ADDED 

CONCENTRATION 

CONCENTRATION 

% 

LIMITS 

COMPOUND 

(ug/L) 

(ug/L) 

(ug/L) 

REC  # 

REC. 

1 , 1-Dichloroethene 

50.00 

0 

50.33 

101 

61-145 

Trichloroethene 

50.00 

0 

47.66 

95 

71-120 

Benzene 

50.00 

3.160 

54.37 

102 

76-127 

Toluene 

50.00 

0 

51.48 

103 

76-125 

Chlorobenzene 

50.00 

0 

51.52 

103 

75-130 

COMPOUND 

SPIKE 

ADDED 

(ug/L) 

MSD 

CONCENTRATION 

(ug/L) 

MSD 

% 

REC  # 

% 

RPD  # 

QC  L] 

RPD 

EMITS 

REC. 

1, 1-Dichloroethene 

50.00 

49.39 

99 

2 

14 

61-145 

Trichloroethene 

50.00 

47.16 

94 

1 

14 

71-120 

Benzene 

50.00 

53.21 

100 

2 

11 

76-127 

Toluene 

50.00 

50.09 

100 

3 

13 

76-125 

Chlorobenzene 

50.00 

50.23 

100 

3 

13 

75-130 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  and  RPD  values  with  an  asterisk 

*  Values  outside  of  QC  limits 

RPD:  _ 0  out  of  _ 5  outside  limits 

Spike  Recovery:  _ 0  out  of  10  outside  limits 

COMMENTS:  20941527R  35  280 

1.000  9 


0000094 


FORM  III  VOA-1 


3/90 


3B 

SOIL  VOLATILE  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Matrix  Spike  -  EPA  Sample  No.:  3-005-3  Level (low/med)  LOW 


SPIKE 

SAMPLE 

MS 

MS 

QC. 

ADDED 

CONCENTRATION 

CONCENTRATION 

% 

LIMITS 

COMPOUND 

(ug/Kg) 

(ug/Kg) 

(ug/Kg) 

REC  # 

REC. 

=  =  _  =  :=  =  __.=  ==_  =  ;=  — =  =  = 

========= 

1 , 1- Diehl oroethene 

54 

0 

54 

100 

59-172 

Trichloroethene 

54 

0 

54 

100 

62-137 

Benzene 

54 

0 

51 

94 

66-142 

Toluene 

54 

0 

55 

102 

59-139 

Chlorobenzene 

54 

0 

54 

100 

60-133 

SPIKE 

ADDED 

MSD 

CONCENTRATION 

MSD 

% 

% 

QC  LIMITS 

COMPOUND 

(ug/Kg) 

(ug/Kg) 

REC  # 

RPD 

REC. 

!l 

II 

II 

'1 

II 

11 

II 

II 

11 

11 

11 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

11 

II 

II 

II 

11 

II 

11 

11 

II 

II 

1! 

11 

1, l-Dichloroethene 

54 

48 

89 

12 

22 

59-172 

Trichloroethene 

54 

48 

89 

12 

24 

62-137 

Benzene 

54 

48 

89 

5 

21 

66-142 

Toluene 

54 

49 

91 

11 

21 

59-139 

Chlorobenzene 

54 

48 

89 

12 

21 

60-133 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  and  RPD  values  with  an  asterisk 

*  Values  outside  of  QC  limits 

RPD:  0  out  of  5  outside  limits 

Spike  Recovery:  0  out  of  10  outside  limits 


COMMENTS: 


FORM  III  VOA-2 


AG00I44 


3/90 


3B 

SOIL  VOLATILE  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix  Spike  -  EPA  Sample  No.:  3-3B3D _  Level:  (low/med)  LOW 


COMPOUND 

SPIKE 

ADDED 

(ug/Kg) 

SAMPLE 

CONCENTRATION 

(ug/Kg) 

MS 

CONCENTRATION 

(ug/Kg) 

MS 

% 

REC  # 

QC 

LIMITS 

REC. 

1, 1-Dichloroethene 

53.20 

0 

59.04 

— 

Ill 

59-172 

Trichloroethene 

53.20 

0 

51.47 

97 

62-137 

Benzene 

53.20 

0 

53.54 

101 

66-142 

Toluene 

53.20 

0 

51.91 

98 

59-139 

Chlorobenz  ene 

53.20 

0 

49.45 

93 

60-133 

COMPOUND 

SPIKE 

ADDED 

(ug/Kg) 

MSD 

CONCENTRATION 

(ug/Kg) 

MSD 

% 

REC  # 

% 

RPD  # 

qc  l: 

RPD 

EMITS 

REC. 

1, 1-Dichloroethene 

53.20 

50.13 

94 

17 

22 

59-172 

Trichloroethene 

53.20 

46.15 

87 

11 

24 

62-137 

Benzene 

53.20 

48.61 

91 

10 

21 

66-142 

Toluene 

53.20 

47.58 

89 

10 

21 

59-139 

Chlorobenzene 

53.20 

46.16 

87 

7 

21 

60-133 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  and  RPD  values  with  an  asterisk 

*  Values  outside  of  QC  limits 

RPD:  _ 0  out  of  _ 5  outside  limits 

Spike  Recovery:  _ 0  out  of  10  outside  limits 


COMMENTS: 


0000175 


FORM  III  VQA-2 


3/90 


3B 

SOIL  VOLATILE  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 

Lab  Name ;  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix  Spike  -  EPA  Sample  No.:  1-3B3 _  Level:  (low/med)  LOW 


SPIKE 

SAMPLE 

MS 

MS 

QC 

ADDED 

CONCENTRATION 

CONCENTRATION 

% 

LIMITS 

COMPOUND 

(ug/Kg) 

(ug/Kg) 

(ug/Kg) 

REC  # 

REC. 

1, 1-Dichloroethene 

Trichloroethene _ 

Benz  ene _ 

Toluene _ 

Chlorobenz  ene 


58.8 

58.8 

58.80 

58.80 

58.80 


63.91 

56.19 

58.47 

58.90 

56.28 


109  59-172 

96  62-137 

99  66-142 

100  59-139 

96  60-133 


SPIKE 

MSD 

MSD 

ADDED 

CONCENTRATION 

% 

% 

COMPOUND 

(ug/Kg) 

(ug/Kg) 

REC  # 

RPD  # 

1, 1-Dichloroethene 

58.80 

47.91 

81 

29  * 

Trichloroethene 

58.80 

45.86 

78 

21 

Benzene 

58.80 

46.93 

80 

21 

Toluene 

58.80 

49.02 

83 

19 

Chlorobenzene 

58.80 

47.74 

81 

17 

22  59-172 
24  62-137 
21  66-142 
21  59-139 
21  60-133 


#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  and  RPD  values  with  an  asterisk 

*  Values  outside  of  QC  limits 

RPD:  _ 1  out  of  _ 5  outside  limits  * 

Spike  Recovery:  _ 0  out  of  10  outside  limits 

COMMENTS:  24932004R  35  280 

1.000  9 

0000173 


FORM  III  VOA-2 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Lab  File  ID:  M6866.D  Lab  Sample  ID:  VBLK4 

Date  Analyzed:  04/12/94  Time  Analyzed:  1658 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm)  Heated  Purge:  (Y/N)  N 

Instrument  ID:  HPM 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD 


01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


COMMENTS: 


page  01  of  01 


FORM  IV  VOA 


<1000154 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Names  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Codes  NYTEST  Case  No. s  18232 

Lab  File  IDs  E1560 _ 

Date  Analyzed s  09/22/93 

GC  Columns  PACK _  IDs  2. 00 (mm) 

Instrument  IDs  FIN  E 


Contracts  9320415 


VBLK22 


SAS  No. s 


SDG  NO . s 


Tjih  sample  IDs  VBLK22 
Time  Analyzed :  1228 

Heated  Purges  (Y/N)  N _ 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSDs 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

01 

EB-l 

1823220 

E1569 

1956 

02 

EB-2 

1823222 

E1571 

2126 

03 

FB-1 

1823221 

E1570 

2041 

COMMENTS s  VBLK22 

5MLS, INST. FIN. E 


0000185 


page  1  of  1 


FORM  IV  VGA 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18232 

Lab  File  ID:  E1577 _ 

Date  Analyzed:  09/23/93 

GC  Column:  PACK _  ID:  2. 00  (mm) 

Instrument  ID:  FIN  E 


Contract:  9320415 
SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  VBLK23 
Time  Analyzed:  1327 


Heated  Purge;  (Y/N)  N_ 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

01 

FB-2 

1823223 

E1583 

1806 

02 

TB-1 

1823224 

E1584 

1852 

03 

TB-2 

1823225 

E1585 

1937 

04 

TB-3 

1823226 

E1586 

2022 

COMMENTS:  VBLK23 

5MLS, INST. FIN. E 


0000188 


page  1  of  1 


FORM  IV  VQA 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281W 
Lab  File  ID:  E1606 

Date  Analyzed: 

GO  Column:  PACK 


Instrument  ID: 


09/27/93 
ID:  2. 00  (mm) 

FIN  E _ 


Contract:  9320415 


VBLK25 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK25 
Time  Analyzed:  1417 

Heated  Purge:  (Y/N)  N _ 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


* 

EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

01 

EB-5 

1828111 

E1612 

1859 

02 

EB-6 

1828113 

E1614 

2030 

03 

FB-5 

1828112 

E1613 

1944 

04 

FB-6 

1828114 

E1615 

2115 

05 

TRIPBLK 

1828115 

E1616 

2200 

COMMENTS:  VHLK25 

5MLS, INST. FIN. E 


0000134 


page  1  of  1 


FORM  IV  VQA 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Lab  File  ID:  N2844 _ 

Date  Analyzed:  09/22/93 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530 (mm)  Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


t jih  sample  ID:  VBLK25 _ 

Time  Analyzed:  1538 


Instrument  ID: 


HP.N 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

01 

3-lBl 

1823201 

N2850 

1853 

02 

3-1B2 

1823202 

N2851 

1926 

03 

3-1B3 

1823203 

N2852 

1959 

04 

3-2B1 

1823204 

N2853 

2031 

05 

3-2B2 

1823205 

N2854 

2104 

06 

3-2B3 

1823206 

N2855 

2136 

07 

3-3B1 

1823207 

N2856 

2209 

08 

3-3B2 

1823208 

N2857 

2241 

09 

3-3B3 

1823209 

N2858 

2314 

10 

3-3B3D 

1823210 

N2859 

2346 

11 

3-6B1 

1823213 

N2862 

0124 

12 

3-6B3 

1823215 

N2864 

0229 

13 

MSB 

MSB 

N2845 

1611 

14 

3-3B3MS 

1823211 

N2860 

0019 

15 

3-3B3MSD 

1823212 

N2861 

0051 

COMMENTS: 


00001  91 
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FORM  XV  VGA 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 

^  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


VBLK25  t 


SDG  No.: 


Lab  File  ID:  E1606 _ 

Date  Analyzed:  09/27/93 

GC  Column:  PACK _  ID:  2. 00 dram 

Instrument  ID :  fin  e 


Lab  Sample  ID:  VBLK25 
Time  Analyzed:  1417 

Heated  Purge:  (Y/N)  N _ 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

01 

EB-3 

1824220 

E1607 

1513 

02 

EB-4 

1824222 

E1609 

1643 

03 

FB-3 

1824221 

E1608 

1558 

04 

FB-4 

1824223 

E1610 

1  1729 

05 

TRIPBLK 

1824224 

E1611 

1814 

COMMENTS:  VBLK25 

5MLS, INST. FIN.  E 


00001  83 
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FORM  IV  VQA 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 

Lab  File  ID:  N2869 _ 

Date  Analyzed:  09/23/93 


GC  Column:  CAP 


ID:  0.530 (mm) 


Instrument  ID:  HP.N 


Contract:  9320415 


VBLK27 


SAS  No. : 


SDG  No . : 


T^h  sample  ID:  VBLK27 
Time  Analyzed:  1223 

Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

01 

3-4B1 

1823216 

N2882 

2032 

02 

3-4B2 

1823217 

N2883 

2105 

03 

3-4B3 

1823218 

N2884 

2138 

04 

3-4B3D 

1823219 

N2885 

2211 

05 

3-6B2 

1823214 

N2881 

1959 

COMMENTS: 


0000194 
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FORM  IV  VGA 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 

Lab  File  ID:  N2889 _ 

Date  Analyzed:  09/24/93 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530 (mm) 

Instrument  ID:  HP.N 


Contract:  9320415 


VBLK28 


SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  VBLK28 
Time  Analyzed :  1225 

Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

3-4B2RE 

1823217 

N2895 

1543 

COMMENTS:  24931225R  35  280 

1.000  9 


0000197 


page  1  of  1 


FORM  IV  VQA 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO- 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


VBLK28  4 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.: 


SDG  No.: 


Lab  File  ID: 
Date  Analyzed: 
GC  Column:  CAP 
Instrument  ID: 


N2889 _ 

09/24/93 

_  ID:  0.530 (mm) 


HP .  N 


Lab  Sample  ID:  VBLK28 
Time  Analyzed:  1225 

Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

01 

1-1B1 

1824201 

N2896 

1615 

02 

1-1B2 

1824202 

N2897 

1648 

03 

1-1B3 

1824203 

N2898 

1721 

04 

1-3B1 

1824207 

N2901 

1858 

05 

1-3B2 

1824208 

N2902 

1931 

06 

1-3B3 

1824209 

N2903 

2004 

07 

1-3B3D 

1824210 

N2904 

2036 

08 

1-4B1 

1824204 

N2899 

1753 

09 

1-4B3 

1824206 

N2900 

1826 

10 

2-2B2 

1824214 

N2908 

2246 

11 

2-2B3 

1824215 

N2909 

2319 

12 

MSB 

MSB 

N2890 

1258 

13 

1-3B3MS 

1824211 

N2905 

2109 

14 

1-3B3MSD 

1824212 

N2906 

2141 

COMMENTS:  24931225R  35  280 

1.000  9 


0000186 
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FORM  IV  VQA. 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S 

Lab  File  ID:  N2913 _ 

Date  Analyzed:  09/25/93 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530 (mm) 


Instrument  ID: 


HP.N 


Contract:  9320415 


VBLK29  k 


SAS  No.:  _  SDGNo.:  _ 

Lab  Sample  ID:  VBLK29 
Tine  Analyzed:  0855 

Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

01 

1-3B1RE 

1824207 

N2916 

1033 

02 

1-4B1DL 

1824204 

N2915 

1000 

03 

2-1B1 

1824216 

N2918 

1138 

04 

2-1B2 

1824217 

N2919 

1211 

05 

2-133 

1824218 

N2920 

1244 

06 

2-2B1 

1824213 

N2917 

1105 

07 

2-2B3D 

1824219 

N2921 

1316 

COMMENTS:  25930855R  35  280. 

1.000  9 


0000189 
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FORM  IV  VQA 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 


Lab  File  ID:  N2934 _ 

Date  Analyzed:  09/27/93 

GC  Column:  CAP _  ID:  0J530 (mm) 


Instalment  ID: 


HP  .N 


Contract:  9320415 


VBLK30 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  VBLK30 
Time  Analyzed:  1311 

Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD : 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

01 

2-4B1 

1828101 

N2937 

1507 

02 

2-4B2 

1828102 

N2938 

1540 

03 

2-5B1 

1828103 

N2939 

1613 

04 

2-5B2 

1828104 

N2940 

1647 

05 

2-6B2 

1828106 

N2942 

1753 

06 

2-7B1 

1828107 

N2943 

1826 

07 

2-8B1 

1828109 

N2945 

1933 

08 

2-8B2 

1828110 

N2946 

2006 

COMMENTS:  27931311R  35  280 

1.000  9 


0000137 


» 


page  1  of  1 


FORM  IV  VGA 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 

Lab  File  ID:  N2956 _ 

Date  Analyzed:  09/28/93 

GC  Column:  CAP _ _  ID:  _QJL530(mm) 

Instrument  ID:  HP.N 


Contract:  9320415 

SAS  No.  :  _  SDG 

Lab  Sample  ID:  VBLK31 
Time  Analyzed:  1113 

Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


VBLK31 


No. : 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPUES,  MS  AND  MSD 


01 

02 

03 

04 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

2-6B1 

1828105 

N2960 

1332 

2-7B1RE 

1828107 

N2961 

1405 

2-7B2 

1828108 

N2962 

1438 

2-8B2DL 

1828110 

N2963 

1510 

COMMENTS:  28931113R  35  280 

1.000  9 


1)000140 
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FORM  IV  VQA 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


I 

I 

I 

I 

i 


? 

1 

R 

I 


I 

I 


4A 


VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  nytest  env  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No. :  18242s 

Lab  File  ID:  N3005 _ 

Date  Analyzed:  09/30/93 

GC  Column:  CAP  ID:  0^530 (mm) 

Instrument  ID:  h?.n 


Contract:  9320415 

SAS  No. :  _  SDG 

Lab  Sample  ID:  vrt.k34 
Time  Analyzed:  1045 

Heated  Purge:  (Y/N)  N _ 


VBLK34  .. 


No. : 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

TIME 

ANALYZED 

1-4B2 

1824205 

N3022 

2022 

COMMENTS:  30931045R  35  280 

1.000  9 


0000192 

page  1  of  1 


FORM  IV  VQA 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


VOLATILE 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case 
Lab  File  ID:  N6002.D 
Date  Analyzed:  04/11/94 
GC  Column : CAP  ID : 

Instrument  ID:  HPN 


4A 

METHOD  BLANK  SUMMARY 

Contract:  9420972 


VBLK56 


NO.:  20316  SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  VBLK56 

Time  Analyzed:  1012 

0.53  (mm)  Heated  Purge:  (Y/N)  Y 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD 


EPA 

LAB 

LAB 

TIME 

SAMPLE  NO. 

SAMPLE  ID 

FILE  ID 

ANALYZED 

01 

MSB 

MSB 

N6003.D 

1050 

02 

3-005-3 

2031610 

N6004.D 

1125 

03 

3-005-3MS 

2031611 

TTS005.D 

1201 

04 

3-005-3MSD 

2031612 

W6006.D 

1234 

05 

2-003-1 

2031601 

N6007.D 

1318 

06 

2-003-2 

2031602 

N6008.D 

1353 

07 

2-003-3 

2031603 

N6009.D 

1426 

08 

1-002-1 

2031604 

N6010.D 

1501 

09 

1-002-2 

2031605 

N6011.D 

1537 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

COMMENTS: 


page  01  of  01 


FORM  IV  VOA 


i!000  J  57 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Lab  File  ID:  N6037.D 

Date  Analyzed:  04/12/94 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 


Contract:  9420972 
SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Lab  Sample  ID:  VBLK59 

Time  Analyzed:  1207 
Heated  Purge :  (Y/N)  Y 


VBLK59 


Instrument  ID:  HPN 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD 


01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

EPA 

SAMPLE  NO. 

1-002-3 

1-002 -3DUP 

0  -005-1 

3-005-2 

BG-001-1 

BG-001-2 

BG-001-3 

LAB 

SAMPLE  ID 

2031606 

2031607 

2031608 

2031609 

2031613 

2031614 

2031615 

LAB 

FILE  ID 

N6038.D 

N6039.D 

N6040.D 

N6041.D 

N6042.D 

N6043.D 

N6044.D 

TIME 

ANALYZED 

1242 

1319 

1356 

1434 

1511 

1550 

1628 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

COMMENTS: 


page  01  of  01 


FORM  IV  VOA 


*'000  J  GO 


3/90 


4A 

VOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


ERA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST 

ENV  INC 

Contract:  9420972  j 

Lab  Code; 

Case  No.:  20707 

SAS  No . :  SDG 

No.  : 

Lab  File  ID: 

N6729 

Lab  Sample  ID:  VBLK97 

Date  Analyzed: 

05/20/94 

Time  Analyzed: 

0822 

GC  Column :  CAP 

ID:  0.53(Wnmn 

Heated  Purae:  (Y/K\  N 

Instrument  ID; 

HP  .N 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD : 


EPA 

LAB 

LAB 

TIME 

SAMPLE  NO. 

SAMPLE  ID 

FILE  ID 

ANALYZED 

01 

01-MWl 

2070701 

N6740 

1422 

02 

02-MWl 

2070702 

N6741 

1455 

03 

03-MW1 

2070703 

N6742 

1527 

04 

EQUIPBLK 

2070706 

N6738 

1317 

05 

MSB 

MSB 

N6737 

1245 

06 

STATION 

2070707 

N6745 

1703 

07 

TRIPBLK 

2070708 

N6734 

1106 

08 

TRIPBLKl 

2072804 

N6736 

1212 

09 

03-MWMS 

2070704 

N6743 

1559 

10 

03-MWMSD 

2070705 

N6744 

1631 

COMMENTS:  20940822R  35  280 

1.000  9 


0000104 
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FORM  IV  VOA 


3/90 


8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


if 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No,:  18232 

Lab  File  ID  (Standard) :  N2843 _ 

Instrument  ID:  HP,N 

GC  Column:  CAP _  ID;  Q  .530 (mm) 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/22/93 
Time  Analyzed:  1503 
Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


ISl (BCM) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (DFB) 
AREA  # 

RT  # 

IS3(CBZ) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

180283 

7.16 

865731 

8.98 

721563 

15.75 

UPPER  LIMIT 

360566 

7.66 

1731462 

9.48 

1443126 

16.25 

LOWER  LIMIT 

90142 

6.66 

432866 

8.48 

360782 

15.25 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

3-1B1 

141608 

7.15 

673099 

8.98 

524617 

15.75 

02 

3-1B2 

128776 

7.15 

619009 

8.97 

508948 

15.75 

03 

3-1B3 

151197 

7.15 

743920 

8,98 

620601 

15.75 

04 

3-2B1 

136010 

7.16 

642723 

8.98 

503854 

15.75 

05 

3-2B2 

142145 

7.15 

679740 

8.98 

541106 

15.75 

06 

3-2B3 

142559 

7.15 

682350 

8.98 

578011 

15.75 

07 

3-3B1 

119670 

7.15 

553893 

8.98 

435525 

15.75 

08 

3-3B2 

120525 

7.15 

559953 

8. 98 

437835 

15.75 

09 

3-3B3 

147719 

7.15 

711707 

8.98 

596746 

15.75 

10 

3-3B3D 

165572 

7.16 

824871 

8.98 

693229 

15.75 

11 

3-6B1 

141146 

7.15 

683098 

8.99 

482133 

15.75 

12 

3-6B3 

165662 

7.16 

791664 

'  8.99 

648072 

15.76 

13 

MSB 

171367 

7.15 

851164 

8.98 

708653 

15.75 

14 

3-3B3MS 

149517 

7.15 

753617 

8.98 

645193 

15.75 

15 

3-3B3MSD 

150731 

7.15 

725374 

1  8.98 

614252 

15.75 

16 

VBLK25 

178712 

7.15 

868204 

!  8.98 

724292 

15.75 

151  (BCM)  =  Bramochlorome thane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  (CBZ )  =  Chlorobenzene -d5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area.  - 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

★  Values  outside  of  QC  limits. 


0000231 


page  1  of  1 


FORM  VIII  VOA 


3/90 


8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18232 

Lab  File  ID  (Standard) :  E1559 _ 

Instrument  ID:  FIN_E 

GC  Column:  PACK _  ID:  2.00(mm) 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/22/93 
Time  Analyzed:  1120 
Heated  Purge:  (Y/N)  N _ 


ISl (BCM) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (DFB) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (CBZ) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

86085 

11.14 

463428 

22.40 

379136 

27.17 

UPPER  LIMIT 

172170 

11.64 

926856 

22.90 

758272 

27.67 

LOWER  LIMIT 

43042 

10.64 

231714 

21.90 

189568 

26.67 

EPA  SAMPLE 

NO. 

EB-l 

78483 

11.20 

438147 

22.40 

369447 

27.17 

EB-2 

81528 

11.20 

438180 

22.40 

373347 

27.17 

FB-1 

84257 

11.17 

440504 

22.40 

379520 

27.17 

VBLK22 

79712 

11.17 

528841 

22.44 

429452 

27.17 

151  (BCM)  =  Bromochlorome thane 

152  (DFB)  -  1,4-Difluorobenzene 

153  (CBZ )  =  Chlorobenzene -d5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


0000229 


I 

I 

I 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

1 

I 

1 

I 

I 

1 

1 

I 

I 


page  1  of  1 


FORM  VIII  VOA 


3/90 


8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 

Lab  File  ID  (Standard) :  N2867 _ 

Instrument  ID:  HP .N 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530(inm) 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/23/93 
Time  Analyzed:  1053 
Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


IS 1 (BCM) 

IS2 (DFB) 

IS3 (CBZ) 

AREA  # 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

169349 

7.16 

802082 

8.98 

648999 

15.76 

UPPER  LIMIT 

338698 

7.66 

1604164 

9.48 

1297998 

16.26 

LOWER  LIMIT 

84674 

6.66 

401041 

8.48 

324500 

15.26 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

3-4B1 

131104 

7.17 

604124 

9.00 

486112 

15.77 

02 

3-4B2 

110047 

7.17 

454376 

9.00 

321065  * 

15.76 

03 

3-4B3 

143616 

7.16 

697502 

8.99 

596164 

15.77 

04 

3-4B3D 

121485 

7.16 

584152 

9.00 

491839 

15.77 

05 

3-6B2 

117351 

7.17 

556748 

9.00 

446366 

15.77 

06 

VBLK27 

174965 

7.15 

875588 

8.98 

755574 

15.77 

151  (BCM)  =  Bromochlorome thane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  (CBZ )  =  Chlorobenzene -d5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  File  ID  (Standard) :  E1576 _  Date  Analyzed:  09/23/93 

Instrument  ID:  FIN_E  Time  Analyzed:  1225 

GC  Column:  PACK _  ID:  2. 00  (mm)  Heated  Purge:  (Y/N)  N _ 


J 

l 

ISl (BCM) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (DFB) 
AREA  # 

RT  # 

IS3(CBZ) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

98999 

11.10 

537965 

22.40 

439668 

27.17 

UPPER  LIMIT 

197998 

11.60 

1075930 

22.90 

879336 

27.67 

1 

LOWER  LIMIT 

49500 

10.60 

268982 

21.90 

219834 

26.67 

f 

EPA  SAMPLE 

i 

i 

NO. 

01 

FB-2 

82313 

11.20 

456602 

22.40 

375904 

27.17 

j  02 

TB-1 

90061 

11.20 

492783 

22.44 

402371 

27.17 

1  03 

TB-2 

75912 

11.17 

416689 

22.40 

351478 

27.17 

04 

TB-3 

83714 

11.17 

466274 

22.40 

387463 

27.17 

|  05 

VBLK23 

82796 

11.17 

573110 

22.40 

465325 

27.17 

151  (BCM)  =  Brcmochlorome thane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  ( CBZ )  =  Chlorobenzene-<i5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  File  ID  (Standard) :  N2888 _  Date  Analyzed:  09/24/93 

j  Instrument  ID:  HP.N  Tire  Analyzed:  1142 

,  GC  Column:  CAP _  ID:  0.530(inm)  Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


ISl(BCM) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (DFB) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (CBZ) 
AREA  * 

RT  # 

12  HOUR  STD 

200978 

7.15 

931930 

8.98 

757169 

15.76 

UPPER  LIMIT 

401956 

7.65 

1863860 

9.48 

1514338 

16.26 

LOWER  LIMIT 

100489 

6.65 

465965 

8.48 

378584 

15.26 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

1-1B1 

157734 

7.15 

703280 

8.99 

578872 

15.76 

02 

1-1B2 

130234 

7.15 

585258 

8.98 

483725 

15.75 

03 

1-1B3 

189330 

7.16 

843042 

8.99 

673248 

15.76 

04 

1-3B1 

61920  * 

7.15 

181429  * 

8.98 

53952  * 

15.76 

05 

1-3B2 

145351 

7.16 

613337 

8.99 

454600 

15.76 

06 

1-3B3 

171078 

7.16 

764368 

8.99 

636868 

15.76 

07 

1-3B3D 

174960 

7.16 

806822 

8.99 

663813 

15.76 

08 

1-4B1 

50496  * 

7.16 

207115  * 

8.98 

75148  * 

15.75 

09 

1-4B3 

172905 

7.15 

784629 

8.98 

642292 

15.76 

10 

2-2B2 

155426 

7.16 

702051 

8.99 

570370 

15.76 

11 

2-2B3 

104544 

7.16 

386071  * 

8.99 

249849  * 

15.76 

12 

MSB 

183019 

7.15 

763755 

8.98 

550249 

15.76 

13 

1-3B3MS 

140550 

7.16 

665255 

8.98 

539977 

15.76 

14 

1-3B3MSD 

165307 

7.16 

742812 

8.98 

586843 

15.76 

15 

VBLK28 

175655 

7.16 

836428 

8.98 

660707 

15.76 

151  (ECM)  =  Bronochlorore thane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  (CBZ)  =  Chlorobenzene -<15 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  4-0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

★  Values  outside  of  QC  limits. 
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8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 

Lab  File  ID  (Standard) :  N2888 _ 

Instrument  ID:  HP.N 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530(mm) 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/24/93 
Time  Analyzed:  1142 
Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


ISl (BCM) 
AREA  # 

RT  # 

IS2(DFB) 
AREA  # 

RT  # 

IS3(CBZ) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

200978 

7.15 

931930 

8.98 

757169 

15.76 

UPPER  LIMIT 

401956 

7.65 

1863860 

9.48 

1514338 

16.26 

LOWER  LIMIT 

100489 

6.65 

465965 

8.48 

378584 

15.26 

EPA  SAMPLE 

NO. 

i  ...  . 

3-4B2RE 

130286 

7.16 

459028  * 

8.99 

280694  * 

15.75 

VBLK28 

175655 

7.16 

836428 

8.98 

660707 

15.76 

151  (BCM)  =  Bromochlorome thane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  (CBZ )  -  Chlorobenzene -d5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  -  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S 

Lab  File  ID  (Standard) :  N2912 _ 

Instrument  ID:  HP.N 

GC  Column:  CAP _  ID:  0 .530  (mm) 


Contract :  9320415  t 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/25/93 
Time  Analyzed:  0819 
Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


ISl (BCM) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (DFB) 
AREA  # 

RT  # 

IS3(CBZ) 
AREA  * 

RT  # 

12  HOUR  STD 

201364 

7.16 

883179 

8.98 

692968 

15.75 

UPPER  LIMIT 

402728 

7.66 

1766358 

9.48 

1385936 

16.25 

LOWER  LIMIT 

100682 

6.66 

441590 

8.48 

346484 

15.25 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

1-3B1RE 

108531 

7.16 

416511  * 

8.99 

176104  * 

15.76 

02 

1-4B1DL 

74021  * 

7.15 

319991  * 

8.98 

152831  * 

15.76 

03 

2-lBl 

128236 

7.16 

561051 

8.98 

398037 

15.76 

04 

2-1B2 

157538 

7.15 

702309 

8.98 

534605 

15.76 

05 

2-1B3 

169254 

7.15 

730441 

8.99  ■ 

550553 

15.75 

06 

2-2B1 

143958 

7.15 

626822 

8.98 

451727 

15.75 

07 

2-2B3D 

113360 

7.14 

506776 

8.98 

394806 

15.75 

08 

VBLK29 

184960 

7.13 

765248 

8.96 

595974 

15.75 

151  (BCM)  =  Bromochlorome thane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  (CBZ)  =  chlorobenzene -d5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 
RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 


#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 

Lab  File  ID  (Standard) :  N2933 _ 

Instrument  ID:  HP.N 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530(mm) 


Contract:  9320415 

SA3  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/27/93 
Time  Analyzed:  1205 
Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


ISl (BCM) 
AREA  i 

RT  # 

IS2 (DFB) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (CBZ) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

193635 

7.19 

885516 

9.01 

693799 

15.78 

UPPER  LIMIT 

387270 

7.69 

1771032 

9.51 

1387598 

16.28 

LOWER  LIMIT 

96818 

6.69 

442758 

8.51 

346900 

15.28 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

2-4B1 

162126 

7.18 

725182 

9.02 

544008 

15.79 

02 

2-4B2 

168666 

7.19 

768437 

9.01 

593743 

15.79 

03 

2-5B1 

155185 

7.19 

622403 

9.02 

444885 

15.79 

04 

2-5B2 

147623 

7.18 

626720 

9.01 

454681 

15.79 

05 

2-6B2 

125169 

7.19 

516047 

9.02 

362974 

15.79 

06 

2-7B1 

145168 

7.19 

537450 

9.03 

310466  * 

15.79 

07 

2-8B1 

129212 

7.18 

521841 

9.01 

477506 

15.79 

08 

2-8B2 

107714 

7.18 

478179 

9.02 

295927  * 

15.79 

09 

VBLK30 

181511 

7.18 

849642 

9.01 

670679 

15.78 

151  (BCM)  =  Bromochlorome  thane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  (CBZ)  =  Chlorobenzene -d5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 

Lab  File  ID  (Standard) :  E1605 _ 

Instrument  ID:  FIN_E 

GO  Column:  PACK _  ID:  2. 00  (mm) 


Contract :  9320415  > 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/27/93 
Time  Analyzed:  1314 
Heated  Purge:  (Y/N)  N _ 


ISl (BCM) 

IS2 (DFB) 

IS3 (CBZ) 

AREA.  # 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

82867 

11.30 

448935 

22.57 

364333 

27.34 

UPPER  LIMIT 

165734 

11.80 

897870 

23.07 

728666 

27.84 

LOWER  LIMIT 

41434 

10.80 

224468 

22.07 

182166 

26.84 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

EB-3 

79395 

11.30 

473609 

22.57 

399759 

27.34 

02 

EB-4 

81942 

11.30 

435260 

22.57 

367537 

27.31 

03 

FB-3 

83930 

11.30 

445443 

22.57 

374338 

27.34 

04 

FB-4 

80571 

11.30 

435761 

22.54 

375179 

27.31 

05 

TRIPHLK 

81674 

11.30 

426831 

22.54 

356812 

27.31 

06 

VBLK25 

82215 

11.34 

466691 

22.57 

392422 

27.31 

151  (BCM)  =  Bromochlorome thane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  (CBZ )  =  Chlorobenzene-d5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281W 

Lab  File  ID  (Standard) :  E16Q5 _ 

Instrument  ID:  FIN_E 

GC  Column:  PACK _  ID:  2. 00 (mm) 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/27/93 
Time  Analyzed:  1314 
Heated  Purge:  (Y/N)  N _ 


ISl (BCM) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (DFB) 
AREA  # 

RT  * 

IS3(CBZ) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

82867 

11.30 

448935 

22.57 

364333 

27.34 

UPPER  LIMIT 

165734 

11.80 

897870 

23.07 

728666 

27.84 

LOWER  LIMIT 

41434 

10.80 

224468 

22.07 

182166 

26.84 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

EB-5 

67695 

11.34 

353856 

22.57 

303858 

27.31 

02 

EB-6 

62998 

11.30 

326732 

22.54 

284013 

27.31 

03 

FB-5 

78349 

11.34 

420695 

22.54 

360420 

27.34 

04 

FB-6 

77157 

11.30 

432566 

22.54 

370065 

27.31 

05 

TRXPBLK 

71903 

11.30 

368176 

22.54 

314186 

27.31 

06 

VBIX25 

82215 

11.34 

466691 

22.57 

392422 

27.31 

151  (BCM)  =  Brcrrochlorome thane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  ( CBZ )  =  Chlorobenzene -d5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

★  Values  outside  of  QC  limits. 
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8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 

Lab  File  ID  (Standard) :  N2955 _ 

Instrument  ID:  HP.N 

GC  Column:  CAP _  ID:  0 .530  (mm) 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/28/93 
Time  Analyzed:  1032 
Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


ISl (BCM) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (DFB) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (CBZ ) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

197492 

H* 

OO 

901189 

9.01 

723526 

15.78 

UPPER  LIMIT 

394984 

7.68 

1802378 

9.51 

1447052 

16.28 

LOWER  LIMIT 

98746 

6.68 

450594 

8.51 

361763 

15.28 

EPA  SAMPLE 

NO. 

2-6B1 

139760 

7.17 

631103 

9.00 

493877 

15.78 

2-7B1RE 

144993 

7.18 

544544 

9.00 

320526  * 

15.78 

2-7B2 

171650 

7.17 

777612 

8.99 

595743 

15.77 

2-8B2DL 

111720 

7.17 

483225 

8.99 

306597  * 

15.77 

VBLK31 

191245 

7.16 

882124 

9.00 

708553 

15.78 

151  (BCM)  =  Brcmochloromethane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  (CBZ)  =  Chlorobenzene  -d5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  4*0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  vised  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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VOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S 

Lab  File  ID  (Standard)  :  N3004 _ 

Instrument  ID:  HP  .N 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530(inm) 


8A 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract :  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/30/93 
Time  Analyzed:  1002 
Heated  Purge:  (Y/N)  Y _ 


ISl(BCM) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (DFB) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (CBZ) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

169111 

7.16 

758080 

8.98 

588164 

15.76 

UPPER  LIMIT 

338222 

7.66 

1516160 

9.48 

1176328 

16.26 

LOWER  LIMIT 

84556 

6.66 

379040 

8.48 

294082 

15.26 

EPA  SAMPLE 

NO. 

1-4B2 

122385 

7.16 

548401 

8.99 

408102 

15.76 

VBIK34 

170678 

7.15 

808558 

8.99 

651169 

15.76 

151  (BCM)  =  Bromochlorome  thane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  ( CBZ )  =  Chlorobenzene -d5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Lab  File  ID  (Standard) :  N6001.D 

Instrument  ID:  HPN 

GC  Column : CAP  ID:  0.53  (mm) 


Contract:  9420972 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Date  Analyzed:  04/11/94 
Time  Analyzed:  0921 
Heated  Purge:  (Y/N)  Y 


IS2 (DFB) 

IS3 (CBZ) 

AREA  # 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

176888 

7.22 

867987 

9.02 

677056 

15.78 

UPPER  LIMIT 

353776 

7.72 

1735974 

9.52 

1354112 

16.28 

LOWER  LIMIT 

88444 

6.72 

433994 

8.52 

338528 

15.28 

EPA  SAMPLE 

No. 

01 

VBLK56 

182239 

7.21 

998527 

9.02 

775104 

15.78 

02 

MSB 

213347 

7.20 

1032780 

9.02 

791507 

15.78 

03 

3-005-3 

197510 

7.20 

965758 

9.02 

749395 

15.78 

04 

3-005-3MS 

175160 

7.20 

874393 

9.01 

665515 

15.78 

05 

3-005-3MSD 

177402 

7.16 

867188 

8.99 

662657 

15.77 

06 

2-003-1 

179250 

7.20 

847184 

9.01 

613040 

15.78 

07 

2-003-2 

180280 

7.21 

869771 

9.02 

651396 

15.78 

08 

2-003-3 

180453 

7.21 

867596 

9.02 

670728 

15.78 

09 

1-002-1 

225442 

7.21 

1077896 

9.02 

802176 

15.78 

10 

1-002-2 

159094 

7.21 

736714 

9.02 

535396 

15.77 

11 

12 

13 

1 

14 

15 

16 

17 

18 

i 

19 

20 

21 

22 

i 

151  (BCM)  =  Bromochloromethane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  (CBZ)  =  Chlorobenzene -d5 


AREA  UPPER  LIMIT 
AREA  LOWER  LIMIT 
RT  UPPER  LIMIT  = 
RT  LOWER  LIMIT  = 


=  +100%  of  internal  standard  area 
=  -  50%  of  internal  standard  area 
+  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 
-  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 


#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 
Lab  File  ID  (Standard):  N6036.D  1 


SDG  No. :  20316 


Instrument  ID :  HPN 


GC  Column: CAP 


ID:  0.53  (mm) 


Date  Analyzed:  04/12/94 
Time  Analyzed:  1130 
Heated  Purge:  (Y/N)  Y 


12  HOUR  STD 
UPPER  LIMIT 
LOWER  LIMIT 


EPA  SAMPLE 
No. 


01  VBLK59 
02  1-002-3 
03  1-002-3DUP 
04  3-005-1 
05  3-005-2 
06  BG-001-1 
07  BG-001-2 
08  BG-001-3 

09  _ 

10  _ 

11  _ 

12  _ 

13  _ 

14  _ 

15  _ 

16  _ 

17  _ 

18  _ 

19  _ 

20  _ 

21  _ 

22 


ISl(BCM) 
AREA  # 


182153 

364306 

91076 


178155 

167953 

170292 

149147 

127769 

153650 

159019 

171733 


RT  # 


IS2 (DFB)  I  IS3 (CBZ) 

AREA  #  RT  #  AREA  #  RT  # 


7.22 

7.20 

7.21 

7.20 

7.22 

7.21 
7.20 


848974 

1697948 

424487 


846086 

800905 

801178 

670797 

565909 

681352 

695415 

785547 


9.03 

9.04 

9.02 

9.01 

9.01 

9.03 

9.03 

9.01 


650384 

627680 

625595 

478186 

356232 

477933 

506097 

585325 


656666  15.78 

1313332  16.28 

8.52  I  328333  15.28 


15.79 

15.79 

15.79 

15.78 

15.78 

15.79 
15.79 
15.78 


151  (BCM)  =  Bromochloromethane 

152  (DFB)  =  1 , 4 -Dif luorobenzene 

153  (CBZ)  =  Chlorobenzene -d5 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +100%  of  internal  standard  area 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area 
RT  UPPER  LIMIT  =  +  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 
RT  LOWER  LIMIT  =  -  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


page  01  of  01 


FORM  VIII  VOA 


0  0  0  0 1 S  8 


8A 

VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
Lab  File  ID  (Standard):  M6865.D 
Instrument  ID:  HPM 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 


Contract:  9420972 
SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Date  Analyzed:  04/12/94 
Time  Analyzed:  1616 
Heated  Purge:  (Y/N)  N 


IS1 (BCM) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (DFB) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (CBZ) 
AREA  # 

m 

12  HOUR  STD 
UPPER  LIMIT 
LOWER  LIMIT 

293139 

586278 

146570 

8.46 

8.96 

7.96 

1340489 

2680978 

670244 

9.88 

10.38 

9.38 

1104737 

2209474 

552368 

15.93 

16.43 

15.43 

EPA  SAMPLE 
No. 

01 

02 

03 

04 

05 

VBLK4 

FIELDBLK#7 

EQUIPBLK#7 

TRIPBLK 

302328 

332786 

328812 

328658 

8.46 
8.48 

8.47 

8.48 

1511357 

1529370 

1521801 

1510104 

9.88 

9.89 
9.89 
9.89 

1240190 

1283383 

1279525 

1259085 

15.92 

15.93 
15.93 
15.93 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

151  (BCM)  =  Bromochloromethane 

152  (DFB)  =  1,4-Difluorobenzene 

153  (CBZ)  =  Chlorobenzene -d5 


AREA  UPPER  LIMIT 
AREA  LOWER  LIMIT 
RT  UPPER  LIMIT  = 
RT  LOWER  LIMIT  = 


=  +100%  of  internal  standard  area 
=  -  50%  of  internal  standard  area 
+  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 
-  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 


#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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VOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  _  Case  No.:  20707 

Lab  File  ID  (Standard):  N6727 _ 

Instrument  ID:  HP.N 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530(mm) 


8A 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract :  9420972 

SAS  No . :  _  SDG  No . :  _ 

Date  Analyzed:  05/20/94 
Time  Analyzed:  0715 
Heated  Purge:  (Y/N)  N _ 


ISl (BCM) 

IS2 (DFB) 

IS3 (CBZ ) 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

AREA  # 

12  HOUR  STD 

106167 

8.22 

519331 

394888 

16.82 

UPPER  LIMIT 

212334 

8.72 

1038662 

10.57 

789776 

17.32 

LOWER  LIMIT 

53084 

7.72 

259666 

9.57 

197444 

16.32 

EPA  SAMPLE 

NO. 

hhh 

01 

01-MWl 

83987 

1 

401371 

10.05 

299640 

16.80 

02 

02-MWl 

87068 

1 

420284 

10.07 

315291 

16.81 

03 

03-MW1 

85771 

8.22 

422736 

10.07 

315014 

16.82 

04 

EQUIPBLK 

93430 

8.21 

457539 

10.07 

348596 

16.81 

05 

MSB 

91567 

8.21 

455078 

10.08 

344719 

16.81 

06 

STATION 

82338 

8.22 

402088 

10.08 

300743 

16.81 

07 

TRIPBLK 

98501 

8.21 

482614 

10.08 

359677 

16.81 

08 

TRIPBLKl 

98757 

8.20 

481917 

10.07 

364330 

16.81 

09 

03-MWMS 

86678 

8.22 

421867 

10.08 

316041 

16.81 

10 

03-MWMSD 

90284 

8.21 

437968 

10.08 

331115 

16.81 

11 

VBLK97 

110875 

8.20 

527666 

10.05 

396674 

16.81 

151  (BCM)  =  Bromochloromethane 

152  (DFB)  =  1, 4-Difluorobenzene 

153  (CBZ)  =  chlorobenzene-d5 


AREA  UPPER  LIMIT 
AREA  LOWER  LIMIT 
RT  UPPER  LIMIT  = 
RT  LOWER  LIMIT  = 


=  +  100%  of  internal  standard  area. 

=  -  50%  of  internal  standard  area. 

+0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 
-0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 


#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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isl  (BCM) 
IS2  (DFB) 
XS3  (CBZ) 


Bromochlorome thane 
1/ 4-Dif luorobenzene 
Chlorobenzene-d5 


area  upper  limit  =  +  100%  of  internal  standard  area. 
area  lower  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  qc  limits. 
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IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G_ 

Level:  (low/med)  LOW 


Contract:  9320415 


SBLKll 


SAS  NO.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  SBLKll 
Lab  File  ID:  F7207 

Date  Received:  _ 


%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 .0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

330 

U 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chloroethy  1 )  Ether 

330 

U 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

330 

U 

541-73-1 - 1, 3 -Dichlorobenzene 

330 

U 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

330 

U 

95-50-1 - 1,2  -Dichlorobenz  ene 

330 

U 

95-48-7 - 2 -Me  thylphenol 

330 

u 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( 1  -chlor  opr  opane )  _ 

330 

u 

106-44-5 - 4 -Me  thy  Iphenol 

330 

u 

62 1-6  4  -7 - N-Nitroso-di-n -propylamine 

330 

u 

67-72- 1 - Hexachloroe  thane 

330 

u 

98-95  -3 - Nitrobenzene 

330 

u 

78-59-1 - Is  ophorone 

330 

U 

88-75  -5 - 2-Nitrophenol 

330 

u 

105-67-9 - 2, 4 -Dime  thy  Iphenol 

330 

u 

111-91-1 - bi  s  ( 2  -Chlor  oethoxy )  methane 

330 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

330 

u 

120-82-1 - 1, 2, 4-Trichlorobenzene 

330 

u 

9 1  -20-3 - Naphthalene 

330 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

330 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

330 

u 

59-50-7 - 4-Chloro-3  -methy  Iphenol 

330 

u 

91-57-6 - 2  -Me  thy  Inaphthalene 

-y-  330 

u 

77-47-4 - Hexach  lorocy  c  lopentadiene 

.  330 

u 

88-06-2 - 2,4, 6-Trichlorophenol 

330 

u 

95-95-4 - 2,4, 5-Trichlorophenol 

800 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

330 

u 

88-74-4 - 2 -Nitroaniline 

800 

u 

131-11-3 - Dime  thy  lphthal  ate 

330 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

330 

u 

606-20-2 - 2 , 6  -Dinitrotoluene 

330 

u 

99-09-2 - 3 -Nitroaniline 

800 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

330 

u 

0000201 
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1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No. 
Matrix :  (soil /water )  SOU, 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.0 


:  9320415 


SBLKll 


:  _  SDG  No.  :  _ 

Lab  Sample  ID:  SBLKll 
Lab  File  ID:  F7207 

Date  Received:  _ 


Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

800 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophe  no  1 

800 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

330 

U 

12 1-14-2 - 2  ,  4 -Dinitro toluene 

330 

U 

84-66  -2 - Diethy  Iphthalate 

330 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

330 

u 

86-73-7 - Fluorene 

330 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

800 

u 

534-52-1 - 4,6 -Dinitro-2  -methylphenol _ 

800 

u 

86-30-6 - N-Nitroscdipheny  famine  (1) 

330 

u 

101  55-3  -  4-Brcmophenyl-phenylether 

330 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

330 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

800 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

330 

u 

120-12-7 - Anthracene 

330 

u 

86-74-8 - Carbazole 

330 

u 

84-74-2 - Di-n-Buty  Iphthalate 

330 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

330 

u 

129-00-0 - Pyrene 

330 

u 

85-6  8-7 - Butylbenzy  Iphthalate 

330 

u 

91-94-1 — ; - 3,3 '  -Dichlorobenzidine 

330 

u 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

330 

u 

218-01-9 - Chrysene 

,  _  330 

u 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate _ 

;  83 

J 

117-84-0 - Di-n-ccty  Iphthalate 

'  330 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

330 

u 

207-08-9 - Benzo  { k)  fluoranthene 

330 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

330 

u 

193  39-5  Indeno ( 1,2, 3 -cd) pyrene 

330 

u 

53-70  3  Dibenz (a, h) anthracene 

330 

u 

19 1-24-2 - Benzo  ( g,  h,  i)  perylene 

330 

u 

0000202 
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IP 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


SBLKll 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No. 
Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.0 


5  9320415  | _ 

:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  SBLKll 
Lab  File  ID:  F7207 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 2 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.69 

4600 

JA 

2. 

UNKNOWN 

17.98 

72 

J 

0000203 
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1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sanple  ID:  SBLK13 
Lab  File  ID:  F7238 

Date  Received: 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  fuL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uli) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 

100- 02-7 — 
132-64-9 — 
121-14-2 — 

84- 66-2 - 

7005-72-3— 

86-73-7 - 

100-01-6 - 

534-52-1 - 

86- 30-6 - 

101- 55-3 - 

118-74-1 - 

87- 86-5 - 

85- 01-8 - 


-2, 4-Dinitrophenol 

-4-Nitrophenol _ 

-Dibenzofuran 


- 2 , 4 -Dinitrotoluene 

- Diethylphthalate _ 

- 4-chlorophenyl-phenylether 

- Fluorene _ 

- 4 -Nitroaniline 


120-12-7 - 

86-74-8 - Carbazole 

84-74-2 - 


-4, 6  -Dini  tr  o-2  -me  thy lphenol_ 
— N-Nitrosodiphenylamine  (1)_ 

-4-Branophenyl-phenylether^ 

— Hexachlorobenzene 
— Pentac  hi  oropheno  1 
-Phenanthrene 
-Anthracene 


206-44-0- 

129-00-0- 

85-68-7— 

91-94-1— 


-Di-n-Butylphthalate_ 
-Fluoranthene 
-Pyrene 


- Butylbenzylphthalate _ 

-3,3' -Dichlorobenzidine 


-bis  ( 2  -Ethy  lhexy  1 )  phthalate 
■Di-n-octylphthalate 


56-55-3 - Benzo  ( a)  anthracene 

218-01-9 - Chrysene 

117-81-7— 

117-84-0— 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

193-39-5— 

53-70-3 - 

191-24-2— 


- Indeno (1,2 , 3-cd) pyrene 

- Dibenz  ( a ,  h )  anthracene _ 

— Benzo  ( g,  h,  i )  pery  lene 


800 

U 

800 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

U 

330 

u 

330 

u 

800 

u 

800 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

800 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

!u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

330 

u 

0000201 
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'  IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


SBLK13 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No. 
Matrix :  ( soil/water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Leve  1 :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  5.0 


:  9320415  | _ 

:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  SBLK13 
Lab  File  ID:  F7238 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.63 

2800 

JA 

0000202 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 


Contract:  9420972 


SBLK14 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  SBLK14 
Lab  File  ID:  F9915.D 


Date  Received:  /  / 


%  Moisture:  0  decanted: 

Concentrated  Extract  Volume: 
Injection  Volume :  2.0 (uL) 


(Y/N)  N 
500 (UL) 


Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y 


pH:  5.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

330 

u 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

330 

U 

95-57-8 - 2  -  Chlorophenol 

330 

U 

541-73-1 - 1,3-Dichlorobenzene 

330 

U 

106-46-7 - 1 , 4 -Dichlorobenzene 

330 

U 

95-50-1 - 1, 2 -Dichlorobenzene 

330 

u 

95-48-7 - 2  -Methylphenol 

330 

u 

108-60-1 - 2,2'  -oxybis  (1-Chloropropane) 

330 

u 

106-44-5 - 4  -Methylphenol 

330 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine 

330 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

330 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

330 

u 

/8-59-1 - 1  sophorone 

330 

u 

88-75-5 - 2  -Ni  t  rophenol 

330 

u 

105-67-9 - 2,4  -Dimethylphenol 

330 

u 

120-83-2 - 2,4  -Dichlorophenol 

330 

u 

120-82-1 - 1,2,4  -Tri  chlorobenzene 

330 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

330 

u 

106-47-8 - 4  -  Chloroaniline 

330 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

330 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy)  methane 

330 

u 

59-50-7 - 4  -Chloro-  3  -Methylphenol 

330 

u 

91-57-6 - 2  -Me  t  hylnapht  hr.lene . 

330 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

330 

u 

88-06-2 - 2,4,6  -Tri  chlorophenol 

330 

u 

95-95-4 - 2,4,5  -Tri  chlorophenol 

800 

u 

91-58-7 - 2  -  Chloronapht  hal  ene 

330 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

800 

u 

131-11-3 - Dime  thy  lphthalate 

330 

u 

208-96-8 - Acenapht  hy  1  ene 

330 

u 

6 06-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

330 

u 

99-09-2 - 3  -Nitroaniline 

800 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

330 

u 

NYSDEC  ASP  12/91 


FORM  I  SV-1 


H000164 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


SBLK14 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  0  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Injection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.0 


Lab  Sample  ID:  SBLK14 
Lab  File  ID:  FOOII.T 

Date  Received:  /  / 

Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 2,4  -Dinitrophenol 

800 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

800 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

330 

u 

121-14-2 - 2,4  -Dinitrotoluene 

330 

u 

84-66-2 - Diethylphthalate 

330 

U 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenylether 

330 

u 

86-73-7 - Fluorene 

330 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

800 

u 

534-52-1 - 4 , 6 - Dini t ro - 2 -methylphenol 

800 

U 

86-30-6 - N-Ni  t  rosodiphenylamine_  ( 1 ) 

330 

u 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether 

330 

u 

nfi-74-i - Hexachlorobenzene 

330 

u 

87-86-5 - Pent  achlorophenol 

800 

U 

85-01-8 - Phenanthrene 

330 

u 

120-12-7 - Anthracene 

330 

u 

86-74-8 - Carbazole 

330 

u 

84-74-2 - Di-n  -  butvlpht  hal  ate 

330 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

330 

u 

129-00-0 - Pyrene 

330 

u 

85-68-  7 - Butylbenzvlphthalate 

330 

u 

qi_q4_l - 3,3'  -Dichlorobenzidine 

330 

u 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

330 

u 

218-01-9 - Chrysene 

330 

u 

117-81-7 - bis  ( 2 -Ethylhexyl )  phthalat e 

330 

u 

1 1 7-84-0 - Di  -n-octvlphthalate 

330 

u 

905-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

330 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

330 

u 

50-32-8 - Benzo  (a) pyrene 

330 

u 

i  93-39-5 - Indeno (1.2, 3 -cd) pyrene 

330 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene 

330 

u 

i  qi  -94-2 - Benzo  (cr.h,  i)perylene 

330 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


0  0001  65  NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Sample  ID:  SBLK14 

Sample  wt/vol:  3C  .  1  (g/mL)  G  Lab  File  ID:  F9915.D 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  /  / 

%  Moisture:  0  decanted:  (Y/N)  N  Date  Extracted: 04/11/94 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (uL)  Date  Analyzed:  04/21/94 

Injection  Volume:  2.0 (uL)  Dilution  Factor:  1.0 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.0 


Number  TICs  found:  0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


FORM  I  SV-TIC 


{•000166  NYSDEC  ASP  12/91 


IB 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


SBLK25 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil /water)  WATER 
Sample  wt/vol:  10  0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)_ 


Concentrated  Extract  Volume:  1000 (UL) 

Injection  Volume:  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N  pH:  5.0 


Lab  Sample  ID:  SBLK25 
Lab  File  ID:  B7357.D 

Date  Received:  /  / 

Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/18/94 
Dilution  Factor :  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2 - Phenol 

10 

U 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)Ether 

10 

U 

95-57-8 - 2  -  Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 1.3  -Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 1,4 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50-1 - 1, 2 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-48-7 - 2  -Met  hylphenol 

10 

u 

108-60-1 - 2,2'  -oxybis  (1-Chloropropane) 

10 

u 

106-44-5 - 4-Methylphenol 

10 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di  -n-propylamine 

10 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

10 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

10 

u 

78-59-1 - 1 sophorone 

10 

u 

88-75-5 - 2  -Ni  t  rophenol 

10 

u 

105-67-9 - 2,4  -Dimethylphenol 

10 

u 

1 20-83-2 - 2 , 4 -Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 1,2.4  -Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

10 

u 

1 06-47-8 - 4-Chloroaniline 

10 

u 

87-68-3 - Hexachlorobut  adiene 

10 

u 

111-91-1 - bis  (2- Chloroethoxy ) methane 

10 

u 

59-50-7 - 4  -  Chloro  -  3  -Me  thylphenol 

10 

u 

91  -57-6 - 2-Methvlnaphthalene 

10 

u 

77-47-4 - - - Hexachlorocyclopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - 2.4,6  -  Tr  ichlorophenol 

10 

u 

95-95-4 - 2 . 4 . 5-Tr ichlorophenol 

25 

u 

91  -58-7 - 2-Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

25 

u 

in  -ii  -9 - Dimethylphthalate 

10 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 2,6  -  Dini  t  rotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 3  -Ni  t  roaniline 

25 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

10 

u 

FORM  I  SV-1 


<1000168 


NYSDEC  ASP  12/91 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol :  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 


Contract : 
20316  SAS  No. : 


Concentrated  Extract  Volume:  1000 (UL) 

Injection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N  pH:  5.0 


9420972 


SBLK25 


SDG  No. :  20316 
Lab  Sample  ID:  SBLK25 
Lab  File  ID:  B7357.D 

Date  Received:  /  / 

Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/18/94 
Dilution  Factor :  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-28-5 - 2 , 4-Dinitrophenol 

25 

U 

100-02-7 - 4  -Ni  t  rophenol 

25 

U 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

10 

u 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

10 

u 

84-66-2 - Die  thylpht  halat  e 

10 

u 

7005-72-3 - 4- Chloropheny 1 - pheny le t her 

10 

u 

86-73-7 - Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol 

25 

u 

86-30-6 - N-Nit rosodipheny  1  amine  ( 1 ) 

10 

u 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether 

10 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

10 

u 

87-86-5 - Pent  achlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenan  t  hr  ene 

10 

u 

120-12-7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Carbazole 

10 

u 

84-74-2 - Di-n-butylphthalate 

10 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - Butylbenzylphthalate 

91-94-1 - 3,3'  - Dichlorobenz idine 

10 

u 

10 

u 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

10 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)phthalate _ 

10 

u 

117-84-0 - Di  -n-octylphthalate 

10 

u 

205-99-2 - --Benzo  (b)  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

10 

u 

193-39-5 - Indeno(l,  2, 3-cd)  pyrene 

10 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a,  h)  anthracene 

10 

u 

191-24-2 - Benzo  (g,  h,  i)  perylene 

10 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


0000167 


NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  SBLK25 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  B7357.D 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  /  / 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) _  Date  Extracted: 04/11/94 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 (uL)  Date  Analyzed:  04/18/94 

Inj  ection  Volume :  2 . 0 (uL)  Dilution  Factor :  1 . 0 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N  pH:  5.0 


SBLK25 


SDG  No. :  20316 


Moisture : 


decanted:  (Y/N) 


pH:  5.0 


Number  TICs  found:  0 


Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 


COMPOUND  NAME 


EST.  CONC. 


0000170 


FORM  I  SV-TIC 


NYSDEC  ASP  12/91 


-  IB  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  ( low/me d)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2. 0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


9320415 


SBLK46 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  SBLK46 
Lab  File  ID:  H3405 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1 . 0 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO.  COMPOUND 


(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2 - Phenol 

10 

u 

1 1 1-44-4 - bis  ( 2-Chloroethy  1 )  Ether 

10 

u 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 1,3-Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 1, 4-Dichlorobenzene 

10 

u 

95-5  0-1 - 1 , 2  -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-48-7 - 2-Methylphenol 

10 

u 

108-6  0-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane ) 

10 

u 

106-44  -5 - 4 -Me  thy  lphenol 

10 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n -propylamine 

10 

u 

67-72 - 1 - Hexachloroethane 

10 

u 

98-9  5-3 - Nitrobenzene 

10 

u 

78-59-1 - Is  ophor  one 

10 

u 

88-7  5-5 - 2-Nitrophenol 

10 

u 

105-67-9 - 2 , 4 -Dine  thy  lphenol 

10 

u 

111-91-1 - bi  s  ( 2  -Chloroe  t  hoxy )  methane 

10 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 1, 2, 4 -Trichlorobenzene 

10 

u 

9 1-20-3 - Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

10 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-50-7 - 4-Chloro-3-methy  lphenol 

10 

u 

91-57-6 - 2  -Methylnaphthalene 

10 

u 

77  -47-4 - - - Hexachlorocyclopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - 2, 4, 6-Trichlorophenol 

10 

u 

95-95-4 - 2, 4, 5-Trichlorophenol 

25 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

25 

u 

131-11-3 - Dime  thy  lphthal  ate 

10 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 2 , 6  -Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - : - 3 -N  i  tr  oani  line 

25 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

10 

u 

••000152 


FORM  X  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  SBLK46 
Lab  File  ID:  H34Q5 

Date  Received:  _ 


.(UL) 


Concentrated  Extract  Volume:  1000 

Injection  Volume:  _ 2 . 0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N_  PH:  - 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  ug/L 


51-28-5 - 

- 2 , 4 -Dinitrophenol 

25 

u 

100-02-7 - 

- 4-Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - 

- Dibenzofuran 

10 

u 

121-14-2 - 

- 2 , 4 -Dini tr otoluene 

10 

u 

84-66-2 - 

- Diethylphthalate 

10 

u 

7005-72-3 - 

- 4 -Chlorophenyl -pheny lether 

10 

u 

86-73-7 - 

- Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 

- 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52-1 - 

- 4, 6 -Dini tr o-2 -methyl phenol _ 

25 

u 

86-30-6 - 

- N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ _ 

10 

u 

101-55-3 - 

- 4  -Br  cmopheny  1-pheny  lether 

10 

u 

118-74-1 - 

- Hexachlorobenzene 

10 

u 

87-86-5 - 

- Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - 

- Phenanthrene 

10 

u 

120-12-7 - 

- Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - 

- Carb azole 

10 

u 

84-74-2 - 

- Di -n -Buty lphthal ate 

10 

u 

206-44-0 - 

- Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - 

- Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - 

- Buty  lbenzy lphthal ate 

10 

u 

91-94-1 - 

- 3 , 3 ' -Dichlorobenzidine 

10 

u 

56-55-3- - 

- Benzo ( a) anthracene 

10 

u 

218-01-9 - 

- Chrysene 

10 

u 

117-81-7 - 

- bis ( 2 -Ethy lhexyl ) phthalate 

10 

u 

117-84-0 - 

- Di-n-octylphthalate 

■  >”■  ,10 

u 

205-99-2 - 

- Benzo (b) fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - 

- Benzo  ( k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - 

- Benzo (a) pyrene 

10 

u 

193-39-5 - 

- Indeno (1,2, 3-cd)pyrene 

10 

u 

53-70-3 - 

- Dibenz ( a, h) anthracene 

10 

u 

- 

- Benzo (a.h, Dervlene 

10 

u 

"000153 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


SBLK46 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Matrix :  (soil /water )  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (up 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 

C 

Number  TICs  found:  0  I 


Lab  Sample  ID:  SBLK46 
Lab  File  ID:  H3405 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

“000154 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


ERA  SAMPLE  NO. 


SBLK54 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract :  93204 15 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix :  ( soil /water )  WATER 


Sample  ID:  SBLK54 


Sample  wt/vol: 


1000  (g/mL)  ML. 


Lab  File  ID:  B5078 


Leve  1 :  ( low/med )  LOW 


Date  Received: 


%  Moisture: 


decanted:  (Y/N) 


Date  Extracted:  09/22/93 


Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL)  Date  Analyzed:  09/28/93 


Injection  Volume:  _ 2.0(UL) 


Dilution  Factor:  _ 1.0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2 - Phenol_ _ _ 

111-44-4 - bis  ( 2-Chloroethyl)  Ether _ 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol _ _ 

541-73-1 - 1, 3-Dichlorobenzene _ 

106-46-7 - 1, 4-Dichlorobenzene _ 

95-50-1 - - - 1, 2-Dichlorobenzene _ 

95-48-7 - 2-Methylphenol _ 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( l-Chloropropane)_ 

106-44-5 - 4-Methylphenol _ _ 

621-64-7 - N-Nitros  o-di-n-propylamine 

67-72-1 - Hexachloroethane _ 

98- 95-3 - Nitrobenzene^ _ 

78-59- 1 - Isophorone_ _ 

88-75-5 - 2 -Nitrophenol _ 

105- 67-9 - 2, 4-Dimethylphenol _ 

111-91-1 - bis  f  2  -chloroethoxy )  methane 

120-83-2 - 2 , 4-Dichlorophenol _ 

120-82-1 - 1,2,4-Trichlorobenzene _ 

91-20-3 - -Naphthalene _ ■ 

106- 47-8 - 4-Chloroaniline _ 

87- 6  8-3 - Hexachlorobutadiene _ 

59-50-7 - 4 -Chloro-3  -methy  lphenol _ 

9 1-57-6 - 2-Methylnaphthalene _ 

77_47_4 - Hexachlorocyclopentadiene _ 

88- 06-2 - 2,4, 6-Trichlorophenol _ _ 

95-95-4 - 2,4, 5-Trichlorophenol _ 

91-58-7 - *r - 2  -Chloronaphthalene _ 

88-74-4 - -2-Nitroaniline _ 

131-11-3 - Dime  thy  lphthalate _ 

208-96-8 - Acenaphthylene _ 

606-20-2 - 2,6  -Dinitrotoluene _ 

99- 09-2 - 3 -Nitr  oaniline _ 

83-32-9 - Acenaphthene _ 


10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
10  u 
25  U 
10  u 
25  U 
lb  u 
10  u 
10  u 

25  U 
io  u 


0000196 


FORM  I  SV-1 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


SBLK54 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No. 

Matrix :  (soil /water )  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  SBLK54 
Lab  File  ID:  B5078 

Date  Received:  _ _ 

Date  Extracted:  09/22/93 


Concentrated  Extract  Volume:  1000 _ ( uL )  Date  Analyzed:  09/28/93 


Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Dilution  Factor:  _ l.Q 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

25 

u 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

10 

u 

121-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

10 

u 

84-66-2 - Diethylphthalate 

10 

u 

7005  -72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

10 

u 

86-73-7 - Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol 

25 

u 

86-30-6 - N-Nitroscxliphenylamine  (1) 

10 

u 

101-55-3 - 4-Brcmophenyl-phenylether 

10 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

10 

u 

87  86-5- -  — Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

10 

u 

120-12-7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-  8 - Caxbazole 

10 

u 

84-7  4-2 - Di-n-Butylphthalate 

10 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - Buty  Ubenzy  lphthalate 

10 

u 

91-9  4-1 - 3  f  3 '  -Dichlorobenzidine 

10 

u 

56-55-3 - Benzo  ( a)  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

10 

u 

-17-81-7 - bis  ( 2  -Ethylhexyl )  phthalate 

10 

u 

117-84-0 - Di  -n  -octy  lphthalate  ~ 

10 

u 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  f  luoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

10 

u 

193-39-5 - Indeno(  1,2, 3-cd)  pyrene 

10 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene 

10 

u 

19 1-24-2 - Benzo  (g,h,  i)  perylene 

10 

u 

0000197 


FORM  I  SV-2 


3/90 


Lab  Name: 
Lab  Code: 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


NYTEST  Case  No,:  18242  SAS  No,: 


EPA  SAMPLE  NO, 


SBLK54 


SDG  NO. : 


Matrix :  ( soil /water )  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2,0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N_  pH:  5,0 


Lab  Sample  ID:  SBLK54 
Lab  File  ID:  B5078 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1 . 0 


Number  TICs  found:  _ 3 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

10,63 

3 

J 

2. 

UNKNOWN 

10.78 

4 

J 

3. 

UNKNOWN 

12.12 

5 

J 

0000198 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


SBLK54 


SDG  No. : 


Matrix :  ( soil/water )  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 


Lab  Sample  ID:  SBLK54 
Lab  File  ID:  B5078 


Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 


Date  Received :  _ 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 


Injection  Volume:  _ 2.0(uL)  Dilution  Factor:  _ 1.0 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2  — 

- Phenol 

10 

u 

111-44-4— 

- bis ( 2-Chloroethyl ) Ether 

10 

u 

95-57-8 - 

- 2-Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1— 

- 1, 3 -Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7  — 

- 1 , 4 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50-1 - 

- 1,2-Dichlorobenzene 

10 

u 

95-48-7 - 

- 2 -Me thy lphenol 

10 

u 

108-60-1— 

- 2  r 2 ' -oxybis ( 1 -Chloropr opane ) _ 

10 

u 

106-44-5— 

- 4 -Me thy Iphenol 

10 

u 

621-64-7  — 

- N-Nitroso-di-n -propyl amine _ 

10 

u 

67-72-1 - 

- He xachloroe thane 

10 

u 

98-95-3 - 

- Nitrobenzene 

10 

u 

78-59-1 - 

- Isophorone 

10 

u 

88-75-5 - 

- 2-Nitrophenol 

10 

u 

105-67-9— 

- 2, 4-Dime  thy  lphenol 

10 

u 

111-91-1— 

- bis ( 2 -Chlor oe thoxy ) methane 

10 

u 

120-83-2  — 

- 2 , 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1— 

- 1 # 2 , 4-Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

10 

u 

106-47-8— 

- 4 -Chloro aniline 

10 

u 

87-68-3 - 

- Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-50-7 - 

- 4  -chloro-3  -me  thy  lphenol 

10 

u 

91-57-6 - 

- 2  -Me  thy  lnaphthalene 

-  10 

u 

77-47-4 - 

— - Hexachlorocyclopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - 

- 2,4 , 6-Trichlorophenol 

10 

u 

95-95-4 - 

- 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

25 

u 

91-58-7 - 

- 2 -Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 

- 2 -Nitroaniline 

25 

u 

131-11-3— 

- Dime  thy  lphthalate 

10 

u 

208-96-8— 

- Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2— 

- 2, 6-Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 

- 3 -Nitroaniline 

25 

u 

83-32-9 - 

- Ac enaphthene 

10 

u 

0000205 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMJVOLATXLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


:  9320415 


SBLK54 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  SBLK54 

Lab  File  ID:  B5078 _ 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed :  09/28/93 

Dilution  Factor:  _ 1J0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-2  8-5 - 2 , 4  -Dinitr  ophenol 

25 

u 

1 0  0-02  -7 - 4  -Nitr  ophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenz  of  ur  an 

10 

u 

12 1-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

10 

u 

84-66  -2 - Diethylphthalate 

10 

u 

7  0  05-72-3 - 4 -Chlorophenyl  -pheny  lether 

10 

u 

86-73-7 - Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol _ 

25 

u 

86-30- 6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) _ 

10 

u 

101-55-3 - 4 -Brcmopheny  1-phenyl  ether 

10 

u 

118-74  -1 - Hexachlorobenz  ene 

10 

u 

87  -86-5 - Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

10 

u 

120-12-7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Carbazole 

10 

u 

84-74-2 - Di-n-Butylphthalate 

10 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-6  8-7 - Butylbenzylphthalate 

10 

u 

9 1-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

10 

u 

56-55-3 - - - Benzo  ( a )  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

10 

u 

117-81-7 - bis  ( 2-EthyLhexyl )  phthalate _ 

■"  10 

u 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

/.  10 

u 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  (a) pyrene 

10 

u 

193-39  -5 - - - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

10 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene 

10 

u 

19 1-24-2 - Benzo  ( g,  h,  i )  perylene 

10 

u 

0000206 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


SBLK54 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (up 

Injection  Volume:  _ 2. 0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


Contract:  9320415  | _ 

SAS  No . :  _  SDG  No .  :  _ _ 

Lab  Sample  ID:  SBLK54 
Lab  File  ID:  B5078 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed :  09/28/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 3 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

10.64 

3 

J 

2. 

UNKNOWN 

10.78 

4 

J 

3. 

UNKNOWN 

12.12 

5 

*T 

0000207 


FORM  I  SV— TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 


SBLK59 


Contract:  9320415 
SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  SBLK59 


Lab  File  ID:  B5109 

Date  Received: 


%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N_ 

Concentrated  Extract  Volume :  500.0  (u 

Injection  Volume:  _ 2 .OfuL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  1.0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg  q 


108-95-2 - Phenol 

330 

U 

111-44-4 - bis  (2  -Chloroe  thy  1 )  Ether 

330 

U 

95-57-8 - 2-Chlorophenol 

330 

U 

541-73-1 - 1  ,  3-Dichlorobenzene 

330 

u 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

330 

u 

95-50-1 - 1,2 -Dichlorobenzene 

330 

u 

95-48-7 - 2 -Mathylphenol 

330 

u 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane ) 

330 

u 

106  44-5 —  -4 -Methylphenol 

330 

u 

621  64  7-  N-Nitroso-di-n -propylamine 

330 

u 

67-72- 1 - Hexachloroe  thane 

330 

u 

98  95-3  Nitrobenzene 

330 

u 

78-59- 1 - 1 s  ophorone 

330 

u 

88  75  5  -  2-Nitrophenol 

330 

u 

105  67-9-  2,4-Dimethylphenol 

330 

u 

111  91  1  bis { 2 -Chloroethoxy) methane 

330 

u 

120  83-2  -2, 4-Dichlorophenol 

330 

u 

120-82-1 - 1,2,4-Trichlorobenzene 

330 

u 

91-20  3  Naphthalene 

330 

u 

106-47-8 - 4 -Ch  loro  aniline 

330 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

330 

u 

59  50  7-  4-Chloro-3-methylphenol 

330 

u 

91  57  6  2-Methylnaphthalene 

330 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyc  lope  nta  diene 

330 

u 

88-06-2 - 2 ,4,6 -Tr  ic  hlor  ophe  no  1 

'  '  330 

u 

95  95  4  -  2,4,5-Trichlorophenol 

800 

u 

91-58-7 - 2  -Chloro  naphthalene 

330 

u 

88-74  -4 - 2 -Nitroaniline 

800 

u 

131-11-3 - Dimethylphthalate 

330 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

330 

u 

606-20-2 - 2, 6 -Dinitro  toluene 

330 

u 

99-09-2 - : - 3 -Nitroaniline 

800 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

330  i 

u 

<'000144 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO* 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/mad)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


SDG  NO. : 


Lab  Sample  ID:  SBLK59 
Lab  File  ID:  B51Q9 

Date  Received:  _ 


Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 2 , 4  -Dinitrophenol 

800 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

800 

U 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

330 

u 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

330 

u 

84-66-2 - Diethylphthalate 

330 

u 

7005-72  -3 - 4 -Chloropheny  1-phe  nylether 

330 

u 

86-7  3-7 - Fluorene 

330 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

800 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol 

800 

u 

86-30-6 - N-N i tr o s odiphe ny  1  ami ne  (1) 

330 

u 

101-55-3 - 4-Brcmcphenyl-phenylether 

330 

u 

118-74-1 - Hexachlorobe  nz  ene 

330 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

800 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

330 

u 

12  0- 12  -7 - Anthracene 

330 

u 

86-74-8 - Carbazole 

330 

u 

84-7  4-2 - Di  -n  -Buty  lphthal  at  e 

330 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

330 

u 

129-00-0 - Pyrene 

330 

u 

85-6  8-7 - Buty  Ibenzy  lphthal  ate 

330 

u 

91-94-1 - 3,3'  -Dichlorobenzidine 

330 

u 

56-55-3 - Benzo  ( a)  anthracene 

330 

u 

218-01-9 - Chrysene 

330 

u 

117-81-7 - bi  s  ( 2  -Ethy  lhexy  1 )  pht  ha  late 

% ..  330 

u 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

330 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

330 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

330 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

330 

u 

193-39  -5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

330 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

330 

u 

19 1-2  4  -2 - Benzo  ( g ,  h,  i )  perylene 

330 

u 

0000145 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


SBLK59 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  5^0 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  SBLK59 
Lab  File  ID:  B5109 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000146 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


v  IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 


9320415 


SBLK64 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  SBLK64 
Lab  File  ID:  B5154 


Level:  (low/med)  LOW 


Date  Received: 


%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (up 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/05/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2 - Phenol 

10 

u 

1 1 1-44-4 - bis  ( 2-Chloroethyl)  Ether 

10 

u 

95-57-8 - 2 -Ch  lorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 1, 3 -Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 1, 4-Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50-1 - 1,2  -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-48 -7 - 2-Methylphenol 

10 

u 

108-60-1 - 2,2'  -oxybis  ( 1-Chloropropane ) 

10 

u 

106-44-5 - 4 -Me  thy  Iphenol 

10 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

10 

u 

67-72 -1 — : - Hexachloroe  thane 

10 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

10 

u 

78-59-1 - 1 sophorone 

10 

u 

88-75-5 - 2  -Nitrophenol 

10 

u 

105-67-9 - 2, 4-Dime  thy  Iphenol 

10 

u 

1 1 1-9 1  -1 - bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

10 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 1,2, 4-Trichlorobenzene 

10 

u 

9 1-20-3 - Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 4 -Chloroaniline 

10 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-50-7 - 4-Chloro-3  -methy  Iphenol 

10 

u 

91-5  7-6 - 2  -Methy  lnaphthalene 

10 

u 

77-47- 4 - Hexachlorocy  clopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - - - 2,4, 6-Trichlorophenol 

10 

u 

95-95-4 - 2, 4, 5-Trichlorophenol 

25 

u 

9 1-58-7 - 2-Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

25 

u 

13 1-11-3 - Dime  thy  lphthalate 

10 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 3-Nitroaniline 

25 

u 

83-32-9 - 2 - Acenaphthene 

10 

u 

0000204 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


SBLK64 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _  Contract; 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  __ 

Level :  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


9320415  | _ 

_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sample  ID:  SBLK64 
Lab  File  ID:  B5154 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/05/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


51-28-5 - 2 , 4-Dinitrophenol 

25 

U 

100-02-7 - 4  -Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenzof  ur  an 

10 

u 

121-14-2 - 2, 4 -Dim.  tro  toluene 

10 

u 

84-66 -2 - - Diethylphthalate 

10 

u 

7005-72-3 - 4  -Chlorophenyl  -pheny  lether _ 

10 

u 

86-73-7 - Fluorene 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52  -1 - 4 , 6 -Dinitro-2  -methylphenol _ 

25 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamlne  (1) _ 

10 

u 

101-55-3 - 4-Bronophenyl-pheny lether 

10 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

10 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

10 

u 

120-12  -7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - Carbazole 

10 

u 

84-74-2 - Di-n-Butylphthalate 

10 

u 

206-44- 0 - Fluor  anthe  ne 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-68-7 - Buty  Ibenzylphthalate 

10 

u 

91-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

10 

u 

55-55-3 - Benzo  ( a )  anthracene 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

10 

u 

117-8 1-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate _ 

10  : 

u 

117-84-0 - Di-n-octylphthalat  e 

10 

u 

205-99-2 - Benzo(b)  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a )  pyrene 

10 

u 

193-39-5 - lndeno(l,2,3-cd)pyrene 

10 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a,  h)  anthracene 

10 

u 

191-24-2 - Benzo  (g,h,i)perylene 

10 

u 

0000205 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IP 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


SBLK64 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


Contract:  9320415  | _ 

SAS  NO.:  _  SDG  No.:  _ _ 

Lab  Sample  ID:  SBLK64 
Lab  File  ID:  B5154 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/05/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000206 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


1 

I 


\ 

i 


I 

1 

J 

« 

j 

.] 

£ 

f 

1 

! 

1 

1 

-% 


IB 


EPA  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV 

INC 

Contract:  9320415 

SBLK13 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 

SAS  No.:  SDG 

No.  : 

Matrix :  (soil /water ) 

SOIL 

Lab  Sample  ID: 

SBLK13 

— 

Sample  wt/vol: 

30.0  (q/mL)  G 

_  Lab  File  ID: 

F7238 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N 


Date  Received: 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - Phenol 

330 

U 

111-44-4 - bis  ( 2-chloroethyl )  Ether 

330 

u 

95-57- 8 - 2 -Chlorophenol 

330 

u 

541-73-1 - 1,3-Dichlorobenzene 

330 

u 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

330 

u 

95-50-1 - 1,2-Dichlorobenzene 

33.0 

u 

95-48-7 - 2  -Me  thylphenol 

330 

u 

108-60-1 - 2,2 '  -oxybis  ( l-Chloropropane)_ 

330 

u 

106-44-5 - 4-Me  thylphenol 

330 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ _ 

330 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

330 

u 

98-9  5-3 - Nitrobenzene 

330 

u 

78-59-1 - Isophorone 

330 

u 

8  8  -75-5 - 2  -Nitrophenol 

330 

u 

105-67-9 - 2, 4-Dime  thylphenol 

330 

u 

111-91-1 - bi  s  ( 2  -Chloroet  hoxy )  methane 

330 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

330 

u 

120-82-1 - 1,2,4-Trichlorobenzene 

330 

u 

9 1-2  0-3 - Naphthalene 

330 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

330 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

330 

u 

59-50-7 - 4 -Chloro-3  -methy  Iphenol 

330 

u 

91-57  -6 - 2  -Methylnaphthalene 

330 

u 

77-47-4 - Hexachlorocy  c  lopentadiene 

330 

u 

88-06-2 - 2,4, 6-Trichlorcphenol 

v  "  330 

u 

95-95-4 - 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

800 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

330 

u 

88-74-4 - 2 -Nitroaniline 

800 

u 

131-11-3 - Dime  thy  lphthalate 

330 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

!  330 

u 

606-20-2 - 2 , 6  -Dinitrotoluene 

330 

u 

99-09  -2 - 3-Nitr  oaniline 

800 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

330 

u 

0000200 


I 


FORM  I  SV-1 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Leve  1 :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 


9320415 


SBLK64 


_  SDG  NO.:  _ _ 

Lab  Sairple  ID:  SBLK64 
Lab  File  ID:  B5154 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/05/93 
Dilution  Factor:  _ L0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2 - 

- Phenol 

10 

u 

111-44-4 - 

- bis ( 2-chloroethy 1 ) Ether 

10 

u 

95-57-8 - 

- 2-Chlorophenol 

10 

u 

541-73-1 - 

- 1, 3 -Dichlorobenzene 

10 

u 

106-46-7 - 

- 1, 4 -Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50-1 - 

- 1 , 2-Dichlorobenzene 

10 

u 

95-48-7 - 

- 2-Methylphenol 

10 

u 

108-60-1 - 

- 2 , 2 ' -oxybis ( 1-Chloropropane )_ 

10 

u 

106-44-5 - 

- 4 -Methylphenol 

10 

u 

621-64-7 - 

- N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

10 

u 

67-72-1 - 

- Hexachloroe thane 

10 

u 

98-95-3 - 

- Nitrobenzene 

10 

u 

l 

l 

I 

rH 

1 

Ch 

in 

l 

CO 

- Isophorone 

10 

u 

88-75-5 - 

- 2-Nitrophenol 

10 

u 

105-67-9 - 

- 2 , 4-Dime  thylphenol 

10 

u 

111-91-1 - 

- bis  ( 2 -Chloroethoxy )  methane _ _ 

10 

u 

120-83-2 - 

- 2, 4-Dichlorophenol 

10 

u 

120-82-1 - 

- 1 , 2 , 4-Trichlorobenzene 

10 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

10 

u 

106-47-8 - 

- 4 -Chloro aniline 

10 

u 

87-68-3 - 

- Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-50-7 - 

- 4 -chloro-3 -methylphenol 

10 

u 

91-57-6 - 

- 2  -Me  thy  Inaphthalene 

-  10 

u 

-4 

1 

^4 

1 

1 

1 

1 

- Hexachlorocyclopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - 

- 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

“  10 

u 

95-95-4 - 

- 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

25 

u 

91-58-7 - 

- 2  -Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 

- 3-Nltroaniline 

25 

u 

131-11-3 - 

- Dimethylphthalate 

10 

u 

208-96-8 - 

- Acenaphthylene 

10 

u 

606-20-2 - 

- 2 , 6-Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 

- 3-Nitroaniline 

25 

u 

83-32-9 - 

- Acenaphthene 

10 

u 

0000209 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


Matrix:  (soil/water)  HATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volune:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Lab  Sample  ID:  SBLK64 


Lab  File  ID:  B5154 

Date  Received: 


Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/05/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


51-28-5 - 2 , 4  -Dinitr  ophenol 

25 

u 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

25 

u 

132-64-9 - Dibenz  of  ur  an 

10 

u 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

10 

u 

84-66  -2 - Diethylphthalate 

10 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

10 

u 

86-73-7 - Fluore  ne 

10 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol 

25 

u 

86  30-6  -  —  N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

10 

u 

101-55-3 - 4  -Branophenyl-phenylether 

10 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenz  ene 

10 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

25 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

10 

u 

120-12-7 - Anthracene 

10 

u 

86-74-8 - -Carbazole 

10 

u 

84-7  4-2 - Di-n-Butylphthalate 

10 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

10 

u 

129-00-0 - Pyrene 

10 

u 

85-68 -7 - Buty  lbenzy  Iphthalate 

10 

u 

91-94-1 - 3,3'  -Dichlorobenzidine 

10 

u 

56  55  3-  -  Benzo (a) anthracene 

10 

u 

218-01-9 - Chrysene 

10 

u 

117-81-7 - bi  s  { 2  -Ethylhexyl )  phthalate 

10 

u 

117-84-0 - Di-n-octy  Iphthalate 

10 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

10 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

10 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

10 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

10 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

10 

u 

19 1-24-2 - Benzo  ( g,  h,  i )  perylene 

10 

u 

0000210 


I 

I 

1 

1 

I 

I 

1 

9 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IT 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


SBLK64 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  1823_2_  SAS  No.: 

Matrix:  (soil /water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  __ 

Leve  1 :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  _(uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  .  5.0 


9320415  |_ _ 

_  SDG  No.:  _ 

T^h  sample  ID:  SBLK64 

Lab  File  ID:  B5154  _ 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/05/93 
Dilution  Factor:  _ 1-0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000211 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


epa  sample  no. 


Lab  Name: 
Lab  Code: 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

_  itktv  tnc  Contract:  .93204 15_ 

KYTEST  ENV  INC - - - - 

j^YTEST  Case  No.:  18281  _  SAS  No.. - 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL — 

Sample  wt/vols  _30^0  (g/mL)  G - 

Level:  (low/med.)  JXM - . 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N — 

Concentrated  Extract  Volume:  500,0 - (uL) 

injection  Volume:  - 2^0 (uL) 


Lab  Sample  ID:  SBLK65 - 

Lab  File  ID:  1.5 165 - 

Date  Received:  __ - 

Date  Extracted:  10/01/9_3 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor: - 1^. 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  PH: 

CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  ug/KG  Q 


108-95-x - - - - - -  — - 

111-44-4 - bis  ( 2-Chloroethyl )  Ether_ 

g6„57_  3 - 2  — Chlorophenol_ 


_95_2 - Phenol_ 


541-73-1 _ If  3-Dichlorobenzene - 

106-46-7 - 1, 4-Dichlorobenzene_ - 

95-50-1 _ 1,2-Dichlorobenzene - 

95-4  8-7 - 2 -Me  thy  lphenol _ _ _ _ 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane ). 

106-44  -5 - 4-Methylphenol__ - . - 

62 1-6  4  -7 _ N-Nitroso-di-n-propylanane — 

67  _7  2  _  i _ Hexachloroe  thane _ _ _ 

98-9  5-3 - Nitrobenzene - - - 

78-59-1 _ Isophorone 


/  —  -  *■  - - 

88-75  -5 _ 2-Nitropbenol_ 


-  - - ^  - - — 

105- 67-9 _ 2 , 4 -Dime  thy  lphenol - 

111-91-1 _ bis  ( 2-Chloroethoxy  )methane_ 

120-83-2 _ 2, 4-Dichlorophenol - - - 

120-82-1 _ 1,2, 4-Trichlorobenzene - 

9 1  -20-3 _ Naphthalene_ _ — 

106- 47-8 - 4 -chloroaniline_ - 

87  -6  8-3 _ Hexachlorobutadiene - 

59-50-7 — _ 4-chloro-3  -methy  lphenol - 

9 1-57-6 _ 2-Methylnaphthalene 


g  1-57-6 - Z-MSCnyxija.t'L4'-““ - - - 

77  _47_4 _ Hexachlorocyclopentadiene_ 

flo_o6_2 _ 2,4 , 6  -Trichloropheno  1 - 

95_95_4 _ 2,4, 5-Trichlorophenol - 

91-5  8-7 _ 2  -chloronaphthalene - 

8  8_7  4-4 - 2-Nitroaniline - - - 

13  i_n_3 _ Dimethylphthalate - . — 

208-96-8 - .Acenaphthylene 


/UO-JW-u  -  ^  - - 

606-20-2 - 2 , 6-Dinitrotoluene_ 

99-09-2 _ 3-Nitroaniline _ 

83-32-9 _ Ac  enaphthene _ _ 


330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
800 
330 
800 
330 
330 
330 
800 
330 


u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 


form  I  SV-1 


3/90 


0000148 


lc 

SEMXVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix :  ( soil/water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  SBLK65 
Lab  File  ID:  B5165 

Date  Received: 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.0 

CAS  NO .  COMPOUND 


Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

800 

u 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

800 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

330 

u 

121-14-2 - 2,  4-Dinitrotoluene 

330 

u 

84-66-2 - Diethy  lphthalate 

330 

u 

7005 -72-3 - 4 -Chloropheny 1 -pheny le ther 

330 

U 

86-73  -7 - Fluorene 

330 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

800 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol 

800 

u 

86  30  6  N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

330 

u 

10 1-55-3 - 4  -Brccnopheny  1-pheny  lether 

330 

u 

118-7  4-1 - Hexachlorobenzene 

330 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

800 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

330 

u 

120-12  -7 - Anthracene 

330 

u  j 

86-74-8 - — Carbazole 

330 

u 

84-7  4-2 - Di-n-Buty  lphthalate 

330 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

330 

u 

129-00-0 - Pyrene 

330 

!u 

85-6  8-7 - Butylbenzy  lphthalate? 

330 

u 

•  91-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

330 

u 

56-55-3 - Benzo  ( a)  anthracene 

330 

u 

218-01-9 - Chrysene 

330 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)  phtha  late 

150 

J 

117-84-0 - Di  -n-octy  lphthalate 

•  **  330 

u 

205-99  2  - Benzo (b)  fluoranthene 

330 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k)  fluoranthene 

330 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a)  pyrene 

330 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2,3  -cd )  pyrene 

330 

u 

53-70-3 - Dibe  nz  ( a ,  h )  anthrac  ene 

330 

u 

191-24-2 - Benzo  ( g,  h,  i )  pery  lene 

330 

u 

"000149 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC -  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  182 81_  SAS  No.:  _ -  SDG  No*  ’ 

Matrix:  (soil/water)  SOIL _ 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G - 

Level:  (low/med)  LOW - 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N — . 


Concentrated  Extract  Volume:  .500.0 - (uL) 

Injection  Volume:  _ 2_J3(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  PH:  .  5 


Lab  Sample  ID:  SBLK65_ 
Lab  File  ID:  B5165__ 
Date  Received:  _ _ 


Date  Extracted :  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ _ 


CONCENTRATION  UNITS: 

Nunter  Tics  found :  _0  (dg/L  °r  “g/K9>  BSZKS 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

- — - - - - - - - 

('000150 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


SBLK65 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.0 


_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sanple  ID:  SBLK65 
Lab  File  ID:  B5165 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO.  COMPOUND 


(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

330 

U 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chloroethyl )  Ether 

330 

u 

95-57-8 - 2  -Chlorophenol 

330 

u 

541-73-1 - 1,3  -Dichlor  obe  nzene 

330 

u 

106-46-7 - 1 , 4 -Dichlorobenzene 

330 

u 

95-50-1 - 1, 2 -Dichlorobenzene 

330 

u 

95-48-7 - 2 -Methy  lphenol 

330 

u 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( l-Chloropropane)_ 

330 

u 

106-44-5 - 4  -Me  thy  lphenol 

330 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ _ 

330 

u 

67-72-1 - Hexachloroe  thane 

330 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

330 

u 

78-59-1 - Isophorone 

330 

u 

88-75-5 - 2-Nitrophenol 

330 

u 

105-67-9 - 2, 4-Dimethylphenol 

330 

u 

1 1 1-9 1  -1 - bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

330 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

330 

u 

12  0-82  -1 - 1 , 2 , 4-Trichlorobenzene 

330 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

330 

U 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

330 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

330 

u 

59-50—7 - 4  -Chloro-3  -methy  lphenol 

330 

u 

9 1-57-6 - 2 -Methyl  naphthalene 

330 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

330 

u 

88-06-2 - 2,4, 6-Trichlorophenol 

V-  330 

u 

95-95-4 - 2,4, 5-Trichlorophenol 

800 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

330 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

800 

u 

131-11-3 - Dimethylphthalate 

330 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

330 

u 

606-20-2 - 2 , 6  -Dini  tr  otoluene 

330 

u 

99-09  -2 - 3-Nitroaniline 

800 

u 

83-32-9 - t - Acenaphthene 

330 

u 

0000208 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


SBLK65 


SDG  No.  : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low  /  med )  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  volume:  500.0  (uL) 


Lab  Sample  ID:  SBLK65 
Lab  File  ID:  B5165 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 


Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  5.0 

CAS  NO .  COMPOUND 


Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  ug/KG  Q 


51-28-5 - 

- 2 , 4 -Dinitrophenol 

800 

U 

100-02-7— 

- 4 -Nitrophenol 

800 

U 

132-64-9 — 

- Dibenzofuran 

330 

U 

121-14-2— 

- 2 , 4-Dinitrotoluene 

33.0 

u 

84-66-2 - 

- Diethylphthalate 

330 

u 

7005-72-3- 

- 4 -Chloropheny 1 -phe ny le ther _ 

330 

u 

86-73-7 - 

- Fluorene 

330 

u 

100-01-6 — 

- 4-Ni  trrani  1  ine 

800 

u 

534-52-1— 

- 4, 6-Dinitro-2-methylphenol _ 

800 

u 

86-30-6 - 

- N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ __ 

330 

u 

101-55-3— 

- 4 -Branopheny 1-phenylether 

330 

u 

118-74-1— 

- Hexachlorobenzene 

330 

u 

87-86-5 - 

- Pentachlorophenol 

800 

u 

85-01-8 - 

- phenanthrene 

330 

u 

120-12-7— 

- Anthracene 

330 

u 

86-74-8 - 

- Carbazole 

330 

u 

84-74-2 - 

- Di -n-Buty Iphthal ate 

330 

u 

206-44-0— 

- Fluoranthene 

330 

u 

129-00-0— 

- Pyrene 

330 

u 

85-68-7 - 

- Butylbenzylphthalate 

330 

u 

91-94-1 - 

- 3  # 3 / -Dichlorobenzidine 

330 

u 

56-55-3 - 

- Benzo ( a) anthracene 

330 

u 

218-01-9  — 

- Chrysene 

330 

u 

117-81-7— 

- bis ( 2-Ethylhexyl ) phthalate _ 

150 

J 

117-84-0— 

- Di-n-octylphthalate 

‘  330 

u 

205-99-2— 

- Benzo (b) fluoranthene 

330 

u 

207-08-9— 

- Benzo (k) fluoranthene 

330 

u 

50-32-8 - 

- Benzo (a) pyrene 

330 

u 

193-39-5— 

- Indeno (1,2, 3 -cd) pyrene 

330 

u 

53-70-3 - 

- Dibenz (a,h) anthracene 

330 

u 

1-24-2  — 

- Benzo ( a , h , i ) pervlene 

330 

u 

0000209 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMTVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


SBLK65 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 


Contract:  9320415  |_ _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  SBLK65 
Lab  File  ID:  B5165 

Date  Received: 


%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0fuL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.0 


Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

000021  0 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


1C 

SEMI VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract :  9420972 


|  SBLK71 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.: 


SDG  No . : 


Matrix:  (soil/water)  WATER_ 

Sample  wt/vol:  1000  (g/niL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  . . decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 
Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 


Lab  Sample  ID:  SBLK71 _ 

Lab  File  ID:  F0491  _ 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 
Dilution  Factor:  _ 1 .0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  __5^0 

CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


Q 


51-2  8-5--.- 

100-  02 - 7 - - 
132-64-9- - 
121- 14 -2 - - 

84- 66-2 - 

7005-72-3- 

86-73-7 - 

100-01-6 — 
534-52-1 — 

86- 30-6 - 

101 -  55 - 3 - - 
118  -  74-1- - 

87- 86-5--- 

85- 01-8 - 

12  0 - 12 -  7-  - 

86- 74-8 - 

84- 74-2 - 

206-44-0--. 
129- 00 -  0- - 

85- 68-7 - 

91-94-1 - 

56-55-3 - 

218- 01- 9- - 
117- 81- 7- - 
117-84-0-- 
205-99-2-- 
2  07 -  08  - 9- - 
50-32-8--- 
193-39-5- - 
53-70-3--- 
191 -24 - 2  - - 


--2 , 4-rDinitrophenol _ 

- -4-Nitrophenol _ 

-  -Dibenzof  uran _ __ 

--2,4 -Dini trotoluene _ 

- -Diethylphthalate _ 

-  -  4  -  Chi  or  ophenyl  -  phenyl  e  the  r_ 

-  -  Fluorene _ _ 

-  -  4  -Nitroaniline _ _ 

--4,6 -Dinitro-2 -methylphenol_ 
- -N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) _ 
- - 4 - Br omopheny 1 - phenyl e  t he  r_ 

- -Hexachlorobenzene _ 

- -Pentachlorophenol _ 

-  -  phenanthrene _ _ 

-  -Anthracene _ _ 

-  -  Carbazole _ _ 

--Di-n-Butylphthalate _ 

- -Fluoranthene  . 

-  -  Pyrene _ _ 

- -Butylbenzylphthalate _ 

--3,3' -Dichlorobenzidine _ 

- -Benzo (a) anthracene _ 

-  -  Chrysene _ _ _ 

--bis (2-Ethylhexyl) phthalate 

- -Di-n-octylphthalate _ 

- -Benzo (b) fluoranthene _ 

- -Benzo (k) fluoranthene _ 

--Benzo  (a) pyrene _ . 

■  - - Indeno ( 1 , 2 , 3  - cd) pyrene _ 

■  - -Dibenz (a , h) anthracene _ 

•--Benzo (g,h, i)perylene _ 


25 

1 

|u 

25 

|u 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

25 

ju 

25 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

25 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

|u 

10 

ju 

10 

lu 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

1 

FORM  I  SV-2 


(1000112 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


SBLK71 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  9420972 -  I - 

Lab  Code  :  NYTEST  Case  No .  :  20707  SAS  No .  :  -  SDG  No .  : 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  -  (9 M)  — 

Level:  (low/med)  LOW  _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  - 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 - (uL) 


Lab  Sample  ID:  SBLK71.. 
Lab  File  ID:  F0491  __ 
Date  Received:  _ _ 


Injection  Volume: 


2.0  (uL) 


Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 

Dilution  Factor:  _ 1^0. 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N_ 


Number  TICs  found:  _ 0 


pH:  5,0 


CONCENTRATION  UNITS : 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/D_ 


i 


Q 


CAS  NUMBER  |  COMPOUND  NAME  j  RT  j  EST.  C0N^*  ^ _ | 

. . --j— —————— . |  - 1 — i 


0000113 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


SBLK71 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ Contract:  9420972 -  I - 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No .  :  20707  SAS  No .  :  -  SDG  No .  : 

Matrix:  (soil/water)  WATER  _ 

Sample  wt/vol:  1000-  (g/mL)  ML — 

Level:  (low/med)  LOW _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  - 

_  (uL) 


Lab  Sample  ID:  SBLK71 
Lab  File  ID:  F0491 

Date  Received:  _ 


Concentrated  Extract  Volume:  10Q.Q_ 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5,._0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 

Dilution  Factor:  _ 1 • 0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


108-95-2 — 
111-44-4 — 

95-57-8 - 

541-73-1-- 

106-46-7-- 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1-- 
106 -44- 5- - 
621-64 -  7-  - 
67-72-1 - 

98- 95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5--- 

105- 67-9-- 

111-91-1-- 
120-83-2-- 
120-82 - 1- - 
91-20-3 - 

106 - 47 -  8 - - 

87- 68-3--- 

59-50-7 - 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2--- 
95-95-4--- 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3-- 
208-96-8- - 
606-20-2- 

99- 09-2-- 
83-32-9-- 


- Phenol_ _ _ _ I 

- bis  ( 2  - Chloroethyl )  Ether _ | 

- 2  -  Chlorophenol _ j 

- 1, 3 -Dichlorobenzene _ I 

- 1,4-Dichlorobenzene _ 

- 1, 2 -Dichlorobenzene _ 

- 2  -  Me  thy  lphenol _ _ 

- 2,2' -oxybis (1-Chloropropane) _ 

- 4 - Me thy lphenol _ 

- N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

- Hexachl oroe thane _ 

- Nitrobenzene _ _ 

- Isoohorone  _ _ 

- 2-Nitrophenol _ 

- 2,4  -Dimethy  lphenol _ _ 

- bis (2-Chloroethoxy) methane _ 

- 2,4  -Dichlorophenol _ _ 

- 1,2, 4 -Trichlorobenzene _ 

- Naphthalene _ _ 

- 4-Chloroanil  ine_ _ _ 

- Hexachl  orobutadiene _ _ 

- 4-Chloro-3- me thy lpheno 1 _ 

- 2  -Methylnaphthalene _ _ 

- Hexachlorocyclopentadiene _ 

- 2,4, 6-Trichlorophenol _ _ 

- 2,4, 5-Trichlorophenol _ 

- 2  -  Chloronaphthalene _ _ 

- 2-Nitroaniline _ _ 

- Dime  thy  lphthalate _ _ 

- Ac  enaph  thy  1  ene_ _ _ 

- 2,6  -Dinitrotoluene _ _ 

- 3  -Nitroanil  ine _ _ 

- Acenaphthene_ _ _ 


10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|u 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

1C 

|U 

10 

|U 

25 

|U 

10 

|U 

25 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

25 

|U 

10 

|U 

FORM  I  SV-1 


0000111  3/90 


2C 

WATER  SEMIVOLATILE  SURROGATE  RECOVER! 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281_  SAS  No.:  - 


EPA 

SAMPLE  NO. 

Si 

(NBZ)# 

01 

EB-5 

112 

02 

EB-6 

97 

03 

FB-5 

95 

04 

FB-6 

114 

05 

SBLK46 

97 

S2 

(FBP)# 

S3 

(TPH)# 

S4 

(PHL)# 

S5 

(2FP)# 

101 

100 

86 

89 

83 

98 

76 

79 

96 

91 

69 

80 

102 

105 

91 

95 

89 

95 

75 

73 

S6 

(TBP)# 

si 

(2CP)# 

S8 

(DCB)# 

TOT 

OUT 

118 

77 

103 

0 

88 

73 

89 

0 

103 

74 

94 

0 

105 

81 

103 

0 

93 

70 

86 

0 

QC  LIMITS 


51  (NBZ)  =  Nitrobenzene-d5  (  35-114) 

52  (FBP)  =  2-Fluorobiphenyl  {  43-116) 

53  (TPH)  =  Terphenyl-dl4  (  33-141) 

54  (PHL)  =  Phenol-d5  (  10-110) 

55  (2FP)  =  2-Fluorophenol  (  21-110) 

56  (TBP)  =  2,4,6 -Tribranophenol  (  10-123) 

57  (2CP)  =  2-Chlorophenol-d4  (  33-110) 


S8  (DCB)  =  l,2-Dichlorobenzene-d4  (  16-110) 


(advisory) 

(advisory) 


#  column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


0000129 
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FORM  XI  SV-1 


3/90 


2D 

SOIL  SEMIVOLATILE  SURROGATE  RECOVERY 


Contract:  9320415 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18281  SAS  No.: 
Level :  ( low/med)  LCW 


SDG  No.: 


\ 

EPA 

Si 

S2 

S3 

S4 

i 

SAMPLE  NO. 

(NBZ)# 

(FBP)# 

(TPH)# 

(PHL)# 

01 

2-4B1 

26 

30 

114 

26 

>  02 

2-4BLRE 

25 

30 

95 

26 

!  03 

2-4B2 

35 

30 

27 

25 

04 

2-4B2RE 

53 

30 

21 

25 

05 

2-5B1 

17  * 

19  * 

44 

16  * 

06 

2-5B1RE 

75 

72 

139  * 

82 

07 

2-5B2 

41 

25  * 

54 

37 

08 

2-5B2RE 

52 

24  * 

54 

36 

i  09 

2-6B1 

24 

28  * 

58 

24 

'  10 

2-6B2 

36 

41 

61 

36 

11 

2-7B1 

18  * 

20  * 

29 

16  * 

j  12 

2-7B1RE 

3  * 

5  * 

19 

4  * 

•  13 

2-7B2 

23 

26  * 

48 

24 

14 

2-8B1 

19  * 

23  * 

68 

18  * 

<  15 

2-8BLRE 

69  D 

78  D 

281  D 

74  D 

i  is 

2-8B2 

11  * 

13  * 

27 

11  * 

17 

2-8B2RE 

78 

74 

131 

89 

,  18 

SBLK59 

34 

37 

44 

34 

1  19 

i 

SBLK65 

76 

77 

88 

77 

S5 

(2FP)# 

S6 

(TBP)# 

si 

(2CP)# 

S8 

(DCB)# 

TOT 

OUT 

27 

22 

26 

29 

0 

25 

21 

25 

29 

0 

24  * 

21 

24 

27 

1 

24  * 

19 

23 

28 

1 

16  * 

15  * 

15  * 

18  * 

7 

84 

70 

75 

77 

i 

38 

31 

35 

40 

1 

36 

27 

33 

37 

1 

23  * 

21 

23 

27 

2 

36 

35 

34 

39 

0 

15  * 

14  * 

15  * 

20 

6 

4  * 

6  * 

4  * 

3  * 

7 

24  * 

21 

22 

26 

2 

00 

* 

17  * 

18  * 

21 

6 

72  D 

63  D 

67  D 

74  D 

0 

11  * 

10  * 

11  * 

13  * 

7 

92 

72 

80 

79 

0 

34 

29 

32- 

36 

0 

79 

67 

70 

79 

0 

QC 

LIMITS 

51  (NBZ)  =  Nitrobenzene-d5  {  23-120) 

52  (FBP)  =  2 -Fluorobipheny 1  (  30-115) 

53  (TPH)  =  Terpheny 1-d  1 4  (  18-137) 

54  (PHL)  =  Phenol -d5  (  24-113) 

55  (2FP)  =  2-Fluorophenol  (  25-121) 

56  (TBP)  =  2, 4,6-Tribrcroophenol  (  19-122) 

57  (2CP)  =  2-Chlorophenol-d4  (  20-130) 

58  (DCB)  «  l,2-Dichlorobenzene-d4  {  20-130) 


(advisory) 

(advisory) 


#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

★  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


(1000130 


page  1  of  1 


FORM  II  SV-2 


I 

t 


2C 

WATER  SEMIVOLATILE  SURROGATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

Si 

(NBZ)# 

S2 

(FBP)# 

S3 

(TPH)# 

S4 

(PHL)# 

S5 

(2FP)# 

S6 

(TBP)# 

S7 

(2CP)# 

S8 

(DCB)# 

TOT 

OUT 

01 

EB-l 

76 

74 

63 

76 

73 

71 

67 

77 

0 

02 

EB-2 

123  * 

999  * 

504  * 

12 

91 

999  * 

70 

96 

4 

03 

EB-2RE 

93 

93 

105 

84 

81 

90 

78 

92 

0 

04 

FB-1 

98 

95 

66 

90 

91 

80 

83 

100 

0 

05 

FB-2 

88 

90 

63 

81 

83 

78 

78 

92 

0 

06 

SBLK54 

91 

96 

68 

84 

84 

88 

76 

93 

0 

07 

SBLK64 

106 

104 

122 

104 

100 

106 

95 

104 

0 

51  (NBZ )  =  Nitrobenzene -d5 

52  (FBP)  «  2-Fluorobiphenyl 

53  (TPH)  =  Terphenyl-dl4 

54  (PHL)  =  Phenol-d5 

55  (2FP)  =  2-Fluorophenol 

56  (TBP)  =  2, 4, 6-Tribranophenol 

57  (2CP)  =  2 -Chlorophenol-d4 

58  (DCB)  =  l,2-Dichlorobenzene-d4 


QC  LIMITS 
(  35-114) 
(  43-116) 
(  33-141) 
(  10-110) 
(  21-110) 
(  10-123) 
(  33-110) 
(  16-110) 


(advisory) 

(advisory) 


#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


0000163 
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FORM  II  SV-1 


3/90 


2D 

SOIL  SEMIVOLATTLE  SURROGATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Level:  (low/med)  LCW 


Contract:  9320415 
SAS  No . :  _  SDG  No . : 


EPA 

SAMPLE  NO. 

Si 

(NBZ)# 

01 

3-lBl 

95  D 

02 

3-1B2 

87 

03 

3-1B3 

66 

04 

3-2B1 

64 

05 

3-2B2 

68 

06 

3-2B3 

80 

07 

3-3B1 

70 

08 

3-3B2 

88 

09 

3-3B3 

80 

10 

3-3B3D 

89 

11 

3-4B1 

108  D 

12 

3-4B2 

80 

13 

3-4B3 

62 

14 

3-4B3D 

82 

15 

3-6B1 

106  D 

16 

3-6B2 

68 

17 

3-6B3 

68 

18 

MSB 

86 

19 

3-3B3MS 

78 

20 

3-3B3MSD 

85 

21 

SBLKll 

59 

S2 

(FBP)# 

S3 

(TPH)# 

S4 

(PHL)# 

S5 

(2FP) # 

104  D 

288  D 

75  D 

65  D 

73 

117 

63 

57 

62 

117 

52 

48 

63 

148  * 

60 

53 

69 

120 

55 

50 

75 

121 

70 

64 

73 

129 

63 

56 

79 

200  * 

57 

63 

82 

132 

70 

68 

81 

129 

79 

67 

117  D 

432  D 

92  D 

75  D 

84 

144  * 

68 

62 

65 

141  * 

51 

56 

78 

133 

80 

72 

126  D 

460  D 

100  D 

89  D 

74 

184  * 

60 

52 

69 

123 

64 

55 

79 

140  * 

72 

69 

74 

131 

65 

64 

82 

137 

75 

69 

60 

125 

51 

45 

S6 

(TBP)# 

si 

(2CP) # 

S8 

(DCB)# 

TOT 

OUT 

30  D 

64  D 

76  D 

0 

79 

54 

65 

0 

66 

42 

47 

0 

82 

53 

57 

1 

90 

49 

57 

0 

79 

62 

66 

0 

92 

55 

60 

0 

89 

54 

66 

1 

88 

63 

68 

0 

97 

70 

82 

0 

19  D 

80  D 

81  D 

0 

94 

56 

61 

1 

82 

54 

51 

1 

81 

71 

76 

0 

86  D 

88  D 

98  D 

0 

95 

53 

51 

1 

80 

56 

57 

0 

85 

62 

72 

1 

93 

61 

65 

0 

91 

64 

73 

0 

81 

46 

49 

0 

QC  LIMITS 


51  (NBZ)  =  Nitrobenzene-d5  (  23-120) 

52  (FBP)  =  2-Fluorobiphenyl  (30-115) 

53  (TPH)  =  Terphenyl-dl4  (  18-137) 

54  (PHL)  =  Phenol-d5  (  24-113) 

55  (2FP)  =  2-Fluorophenol  (  25-121) 

56  (TBP)  =  2,4,6 -Tribranophenol  (  19-122) 

57  (2CP)  =  2-Chlorophenol-d4  (  20-130) 


S8  (DCB)  =  l,2-Dichlorobenzene-d4  (  20-130) 


(advisory) 

(advisory) 


#  column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


■ 
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FORM  II  SV-2 


3/90 


2C 

WATER  SEMXVOLATILE  SURROGATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

Si 

(NBZ)# 

S2 

(FBP)# 

S3 

(TPH)# 

S4 

(PHL)# 

S5 

(2FP) # 

S6 

(TBP)# 

si 

(2CP )# 

S8 

(DCB) # 

TOT 

OUT 

01 

EB-3 

93 

■ 

80 

10 

83 

116 

63 

98 

1 

02 

EB-3RE 

108 

■ 

110 

101 

97 

92 

91 

108 

0 

03 

EB-4 

90 

90 

65 

79 

80 

80 

74 

88 

0 

04 

FB-3 

69 

79 

65 

73 

74 

81 

65 

74 

0 

05 

FB-4 

89 

89 

64 

84 

88 

71 

80 

92 

0 

06 

SBLK54 

91 

96 

68 

84 

84 

88 

76 

93 

0 

07 

SBLK64 

106 

104 

122 

104 

100 

106 

95 

104 

0 

51  (NBZ) 

52  (FBP) 

53  (TPH) 

54  (PHL) 

55  (2FP) 

56  (TBP) 
Si  (2CP) 
S8  (DCB) 


QC  LIMITS 

=  Nitrobenzene-d5 

(  35-114) 

=  2-Fluorobiphenyl 

(  43-116) 

=  Terphenyl-dl4 

(  33-141) 

=  Phenol-d5 

(  10-110) 

=  2-Fluorophenol 

(  21-110) 

=  2,4,  6-Tribrctnophenol 

(  10-123) 

=  2-Chlorophenol-d4 

(  33-110) 

=  1, 2-Dichlorobenzene -d4 

(  16-110) 

to  be  used  to  flag  recovery  values 

(advisory) 

(advisory) 


*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


00001G7 
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FORM  XI  SV-1 


3/90 


2D 

SOIL  SEMXVOLATXLE  SURROGATE  RECOVERY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Level: (low/med)  LCW 


EPA 

SAMPLE  NO. 

SI 

(NBZ) # 

S2 

(FBP) # 

S3 

(TPH) # 

S4 

(PHL)# 

S5 

(2FP)# 

S6 

(TBP)# 

S7 

(2CP)# 

S8 

(DCB)# 

TOT 

OUT 

01 

1-1B1 

44 

43 

77 

43 

36 

34 

37 

43 

0 

02 

1-1B2 

36 

34 

63 

37 

27 

27 

31 

33 

0 

03 

1-1B3 

46 

38 

74 

42 

32 

37 

36 

40 

0 

04 

1-2B1 

23  X 

29  V 

76  V 

.  25X 

14X 

23  X 

21 X 

17S9 

0 

05 

1-2B2 

21  X 

30  X 

85  X 

23  X 

12  X 

22  X 

20  X 

20  X 

0 

06 

1-3B1 

56  D 

67  D 

131  D 

56  D 

26  D 

15  D 

37  D 

62  D 

0 

07 

1-3B2 

76 

78 

103 

78 

82 

69 

72 

79 

0 

08 

1-3B3 

71 

73 

111 

77 

79 

66 

68 

76 

0 

09 

1-3B3D 

32  X 

34  X 

.  70  h, 

30  X 

19  X 

,  20  X 

28  X 

35  X 

0 

10 

1-4B1 

32 

33 

68 

33  1 

27 

24 

^  30 

33 

0 

11 

1-4B2 

37 

37 

73 

38 

30 

29 

34 

38 

0 

12 

1-4B3 

46 

'  50 

141  * 

52 

56 

94 

48 

51 

1 

13 

2-lBl 

25 

29  * 

86 

33 

26 

33 

24 

22 

1 

14 

2-1B2 

73 

73 

122 

!  75 

77 

65 

68 

74 

0 

15 

2-1B3 

77 

75 

112 

81 

85 

71 

75 

78 

0 

16 

2-2B2 

72 

77 

125 

73 

76 

68 

67 

76 

0 

17 

2-2B3 

24 

31 

78 

29 

23  * 

28 

26 

25 

1 

18 

2-2B3D 

57 

62 

160  * 

63 

67 

96 

58 

63 

1 

19 

MSB 

33 

40 

87 

35 

30 

33 

32 

39 

0 

20 

1-3B3MS 

26 

30 

76 

31 

24  * 

31 

27 

21 

1 

21 

1-3B3MSD 

26 

31 

84 

30 

25 

30 

28 

21 

0 

22 

SBLK13 

33 

35 

65 

36 

29 

23 

30 

38 

0 

23 

SBLK65 

76 

77 

88 

77 

79 

67 

70 

79 

0 

V 


'/» 


si 

(NBZ) 

= 

Nitrobenzene-d5 

QC  LIMITS 
(  23-120) 

S2 

(FBP) 

= 

2 -Fluorobipheny  1 

< 

30-115) 

S3 

(TPH) 

= 

Terphenyl-dl4 

( 

18-137) 

S4 

(PHL) 

= 

Phenol-d5 

< 

24-113) 

S5 

(2FP) 

2  -Fluorophenol 

( 

25-121) 

S6 

(TBP) 

.  = 

2,4,6  -Tribrctnophenol 

( 

19-122) 

S7 

(2  CP) 

= 

2  -Chlorophenol-d4 

( 

20-130) 

S8 

(DCB) 

1 , 2-Dichlorobenzene-d4 

( 

20-130) 

(advisory) 


#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  surrogate  diluted  out 
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FORM  II  SV-2 


3/90 


2C 

WATER  SEMIVOLATILE  SURROGATE  RECOVERY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No .  :  20707  SAS  No .  :  _  SDG  No .  : 


|  EPA 

1  S1 

1  S2  | 

S3  | 

S4 

1  S5 

1 

S6 

|  S7 

1 

S3 

|  TOT 

j  SAMPLE  NO. 

|  (NBZ)# 

j  (FBP) # | 

(TPH) # | 

(PHL)# 

| (2FP) # | 

(TBP)  # 

| (2CP) # | 

(DCB) #| OUT 

— - =  — 

It 

II 

It 

II 

II 

II 

=  ===  =  =  | 

II 

II 

II 

II 

II 

=  | 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

!===== 

=  | 

=  |  ====  = 

01 

| 01-MW1 

j  87 

I  87  1 

70  | 

95 

|  107 

1 

120 

|  118 

★  1 

112 

*|  2 

02 

j  01-MW2 

j  70 

j  90  j 

72 

77 

j  77 

1 

105 

j  101 

1 

105 

j  0 

03 

| 02-MW1 

90 

1  101  1 

78  j 

97 

j  98 

1 

105 

|  107 

1 

107 

j  0 

04 

j  02-MW2 

j  81 

|  98  | 

59  j 

104 

j  114 

*  1 

101 

j  128 

*  \ 

138 

*|  3 

05 

j  03-MW1 

j  77 

|  90  | 

81  1 

87 

j  86 

1 

114 

j  77 

1 

79 

j  0 

06 

j  03-MW2 

j  101 

1  99  I 

89  j 

106 

124 

*  1 

113 

j  118 

★  I 

116 

*  1  3 

07 

j  EQUIPBLK 

1  83 

1  99  1 

72  | 

99 

j  112 

★ 

108 

j  116 

*  1 

118 

*1  3 

08 

|MSB 

|  93 

|  83  j 

77 

75 

93 

1 

97 

j  86 

1 

91 

1  0 

09 

j  STATION 

j  74 

j  92  j 

71 

100 

|  112 

*  1 

106 

j  121 

*  1 

119 

*  1  3 

10 

|  03-MWMS 

j  93 

|  99  j 

90  j 

90 

|  98 

114 

j  89 

1 

91 

j  0 

11 

| 03-MWMSD 

j  68 

|  81  j 

11 

75 

j  88 

1 

99 

j  76 

l 

77 

i  ° 

12 

j  SBLK71 

j  74 

87  I 

66 

86 

j  95 

1 

1 

104 

j  99 

1 

1 

101 

i  ° 

QC  LIMITS 

51  (NBZ)  =  Nitrobenzene-d5  (  35-114) 

52  (FBP)  =  2-Fluorobiphenyl  (  43-116) 

53  (TPH)  =  Terphenyl - dl4  (  33-141) 

54  (PHL)  =  Phenol -d5  (  10-110) 

55  (2FP)  =  2-Fluorophenol  (  21-110) 

56  (TBP)  =  2,4, 6 -Tribromophenol  (  10-123) 

57  (2 CP)  =  2 - Chlorophenol -d4  (  33-110)  (advisory) 

58  (DCB)  =  1,2 -Dichlorobenzene- d4  (  16-110)  (advisory) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 
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FORM  II  SV-1 


3/90 


WATER  SEMIVOLATILE  SURROGATE  RECOVERY 


Contract:  9420972 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 


SDG  No. :  20316 


NYSDEC 

SI 

SAMPLE  NO. 

(NBZ) # 

SBLK25 

FIELDBL#7 

m 

EQUIPBL#7 

95 

page  01  of  01 


FORM  II  SV-1 


1)000134  NYSDEC  ASP  12/91 


o  o  o 


2D 

SOIL  SEMIVOLATILE  SURROGATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Leve 1 : ( low/ med )  LOW 


NYSDEC 
SAMPLE  NO. 

SI 

(NBZ)# 

01 

SBLK14 

53 

02 

MSB 

69 

03 

2-003-1 

52D 

04 

2-003-2 

78 

05 

2-003-3 

75 

06 

1-002-1 

73 

07 

1-002-2 

90 

08 

1-002-3 

69 

09 

1-002-3DUP 

72 

10 

3-005-1 

82 

11 

3-005-3MS 

68 

12 

3-005-3MSD 

66 

13 

BG-001-1 

70 

14 

BG-001-2 

80 

15 

BG-001-3 

69 

16 

3-005-2 

64 

17 

3-005-3 

74 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

S2 

S3 

S4 

S5 

(FBP) # 

(TPH)  # 

(PHL)# 

(2FP)  # 

50 

60 

50 

50 

69 

80 

68 

73 

87D 

118D 

56D 

43D 

86 

75 

82 

87 

68 

79 

70 

72 

71 

59 

72 

69 

80 

88 

78 

74 

76 

89 

79 

67 

74 

78 

68 

68 

86 

83 

64 

55 

69 

64 

72 

57 

64 

56 

81 

78 

75 

70 

90 

76 

76 

65 

96 

72 

73 

60 

87 

58 

65 

64 

86 

67 

87 

63 

69 

63 

S6 

S7 

S8 

TOT 

(TBP)# 

(2CP) # 

(DCB)# 

OUT 

=  =  = 

58 

53 

53 

0 

63 

71 

64 

0 

60D 

65D 

56D 

0 

81 

84 

63 

0 

58 

72 

64 

0 

50 

69 

65 

0 

58 

73 

71 

0 

54 

73 

72 

0 

59 

70 

70 

0 

52 

68 

73 

0 

54 

65 

67 

0 

56 

76 

75 

0 

61 

82 

78 

0 

61 

79 

87 

0 

37 

65 

82 

0 

64 

75 

74 

0 

40 

62 

74 

0 

51  (NBZ) 

52  (EBP) 

53  (TPH) 

54  (PHL) 

55  (2FP) 

56  (TBP) 

57  (2CP) 

58  (DCB) 


QC  LIMITS 


Nitrobenzene-d5  (23-120) 
2 - Fluorobipheny 1  (30-115) 
Terphenyl-dl4  (18-137) 
Phenol-d5  (24-113) 
2-Fluorophenol  (25-121) 
2,4,6 -Tribromophenol  (19-122) 
2-Chlorophenol-d4  (20-130) 


1, 2 -Dichlorobenzene -d4  (20-130) 


(advisory) 

(advisory) 


#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


page  01  of  01 


FORM  II  SV-2 


(10  00135 


NYSDEC  ASP  12/91 


3A 

SOIL  SEKIVOLATILE  MATRIX  SPIXB  BLANK 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 


Matrix  Spike  Sample  No.:  MSB 


Level: ( low/med) :  LOW 


File  No:  F7225 


| COMPOUND 

|  SPIKE  | 

|  ADDED  | 

|  (ug/Xg)  | 

BLANK 

CONCENTRATION 

(ug/Xg) 

MSB  | 

CONCENTRATION  | 
(ug/Xg)  | 

MSB 

% 

REC  # 

Phenol 

|  2500  | 

0.0 

1900.0  | 

76  OK 

2-Chlorophenol 

|  2500  | 

0.0 

1900.0  | 

76  OK 

! 1, 4-dichlorobenzene 

|  1670  | 

0.0 

1100.0  | 

66  OK 

1 N-Nitroso-di-n-propylamine 

1  1670  | 

0.0 

1100.0  | 

66  OK 

1,2, 4-trichlorobenzene 

|  1670  | 

0.0  | 

1200.0  | 

72  OK 

1 4-chloro-3-methylphenol 

|  2500  | 

0.0  I 

1900.0  [ 

76  OX 

Acenaphthene 

|  1670  | 

0.0  I 

1400.0  | 

84  OX 

1 4-Nitrophenol 

|  2500  | 

0.0  I 

2400.0  | 

96  ♦ 

1 2 , 4-dinitrotoluene 

!  1670  | 

0.0  I 

1500.0  | 

V) 

o 

O 

* 

1 Pentachlorophenol 

|  2500  | 

0.0  I 

1900.0  | 

76  OK 

I  Pyrene 

|  1670  | 

0.0  | 

1300.0  | 

78  OK 

#Column  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterisk 
♦Values  outside  of  QC  limits 


Spike  Recovery:  1  of  11  outside  QC  limits 


|  QC 
|  LIMITS 
|  REC. 

|  12  -  110 
27  -  123 
36  -  97 

41  -  116 
39  -  98 

23  -  97 

46  -  118 
10  -  80 

24  -  96 

9  -  103 

26  -  127 


FORM  III  SV-1 


0000176 


SOIL  SEMIVOLATILE  MATRIX  SPIRE  BLANK 


I 

■ 

I 

I 

» 

I 

I 

i 

I 

h 

* 

I 

t 

I 

* 

» 

•i 

* 

I 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code :  NYTEST 

Matrix  Spike  Sample  No.:  MSB 

File  No:F7259 


Contract:  9320415 

Case  No. :  18242 

Level: ( low/med) :  LOW 


COMPOUND 


SPIKE 

ADDED 

(ug/Kg) 


BLANK  |  MSB 

CONCENTRATION  |  CONCENTRATION 
(ug/Kg)  |  (ug/Kg) 


Phenol 

2500  |  0.0  | 

980.0  | 

39  OK 

12  -  110 

2-Chlorophenol 

2500  |  0.0  | 

850.0  | 

34  OK 

27  -  123 

1, 4-dichlorobenzene 

1670  |  0.0  | 

640.0  | 

38  OK 

36  -  97 

N-Nitroso-di-n-propylamine 

1670  |  0.0  | 

480.0  | 

29  ♦ 

41  -  116 

1,2, 4-trichlorobenzene 

1670  |  0.0  | 

540.0  | 

32  * 

39  -  98 

4-chloro-3-methylphenol 

2500  |  0.0  | 

790.0  | 

32  OK 

23  -  97 

Acenaphthene 

1670  |  0.0  | 

670.0  | 

40  * 

|  46  -  118 

4-Nitrophenol 

2500  |  0.0  | 

790.0  | 

32  OK 

|  10  -  80 

2 , 4-dinitrotoluene 

1670  |  0.0  | 

680.0  | 

41  OK 

|  24  -  96 

Pentachlorophenol 

2500  |  0.0  | 

440.0  | 

18  OK 

|  9-103 

1  Pyrene 

1670  |  0.0  | 

500.0  | 

30  OK 

|  26  -  127 

MSB 

\ 

REC 


|  QC 
|  LIMITS 
#  I  REC. 


#Coluum  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterisk 
♦Values  outside  of  QC  limits 


Spike  Recovery:  3  of  11  outside  QC  limits 


FORM  III  SV-1 


0000174 


3  B 

SEMI VOLATILE  SOIL  MATRIX  SPIKE  BLANK 

Lab  Name:  NYTEST  ENV. ,  INC  Contract:  9420974 

Lab  Code:  NYTEST  Login  No.:  20316 

Matrix  Spike  Sample  No.:  MSB  File  No:  F9916 


1 

SPIKE 

BLANK 

1 

MSB 

1 

MSB 

1 

QC 

1 

ADDED 

concentration! 

CONCENTRATION! 

% 

1 

LIMITS 

| COMPOUND 

|  — - - » - _ 

(ug/1) 

(ug/1) 

(ug/1) 

1 

REC 

#  1 

REC. 

| 1 , 4 -dichlorobenzene 

1700 

0.0 

1200.0 

1 

70 

OK  | 

36  -  97 

|N-Nitroso-di-n-propylamine 

1700 

0.0 

1300.0 

1 

76 

OK  [ 

41  -  116 

| 1 , 2 , 4 -trichlorobenzene 

1700 

0.0 

1000.0 

1 

59 

OK  j 

39  -  98 

| Acenaphthene 

1700 

0.0 

1400.0 

1 

82 

OK  | 

46  -  118 

j  2  #  4 -dinitrotoluene 

1700 

0.0 

1800.0 

l 

106 

*  1 

24  -  96 

|  Pyrene 

1700 

0.0 

1400.0 

l 

82 

OK  | 

26  -  127 

| Phenol 

2500 

0.0 

2300.0 

l 

92 

OK  | 

12  -  110 

| 2-Chlorophenol 

2500 

0.0 

1900.0 

l 

76 

OK  [ 

27  -  123 

|4-chloro-3-methylphenol 

2500 

0.0 

1900.0 

1 

76 

OK  | 

23  -  97 

1 4-Nitrophenol 

2500 

0.0 

3000.0 

l 

120 

*  ! 

10  -  80 

|  Pentachlorophenol 

I 

2500 

0.0 

2800.0 

1 

112 

*  i 

9  -  103 

#Column  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterisk 
♦Values  outside  of  QC  limits 


Spike  Recovery:  3  of  11  outside  QC  limits 


<>000145 


SEMIVOLATILE  WATER  MATRIX  SPIKE  BLANK 


Lab  Name: 

NYTEST  ENV . ,  INC 

Contract : 

9420972 

Lab  Code: 

NYTEST 

Login  No.  : 

20707,  20728 

Matrix  Spike  Sample  No. :  MSB 

File  No: 

F0527 

COMPOUND 

1 . 4 - dichlorobenzene 
N-Nitroso-di-n-propylamine 
1,2,4  - trichlorobenzene 
Acenaphthene 

2 . 4 - dinitrotoluene 
Pyrene 

Phenol 

2-Chlorophenol 
4 -chloro-3 -methylphenol 
4 -Nitrophenol 
Pentachlorophenol 


SPIKE 

1 

BLANK 

1 

MSB  | 

MSB 

1 

QC 

ADDED 

| CONCENTRATION 

j  CONCENTRATION | 

% 

1 

LIMITS 

(ug/1) 

1 

(ug/1) 

1 

(ug/1)  | 

REC 

#  1 

REC. 

it 

u 

ii 

ii 

ii 

n 

n 

ii 

ii 

ii 

ii 

ti 

ii 

u 

ii 

it 

ii 

ii 

n 

n 

ii 

ii 

n 

ti 

===== 

====== 

50 

l 

0.0 

1 

44.4  | 

89 

OK  | 

36 

-  97 

50 

l 

0.0 

1 

50.6  | 

101 

ok| 

41 

-  116 

50 

1 

0.0 

1 

CO 

CO 

98 

OK  | 

39 

-  98 

50 

1 

0.0 

1 

42.6 

85 

OK  j 

46 

-  118 

50 

1 

0.0 

1 

46.8 

94 

OK  J 

24 

-  96 

50 

1 

0.0 

1 

40.7 

81 

OK| 

26 

-  127 

75 

1 

0.0 

1 

66.1 

88 

OK  | 

12 

-  110 

75 

1 

0.0 

1 

66.9 

89 

OK  | 

27 

-  123 

75 

l 

0.0 

1 

73.8 

98 

*  1 

23 

-  97 

75 

l 

0.0 

l 

75 . 0 

100 

*  l 

10 

-  80 

75 

l 

0.0 

l 

74.8 

100 

OK  | 

_ 1 . 

9 

-  103 

#Column  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterisk 
♦Values  outside  of  QC  limits 


Spike  Recovery: 


2  of  11  outside  QC  limits 


0000095 


3C 

WATER  SEMIVOLATILE  MATRIX  SPIKE/MATRIX 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707_  SAS  No.: 
Matrix  Spike  -  EPA  Sample  No.  :  03 -MW1 - 


SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 
9420972 

_ _  SDG  No  .  :  _ 


1 

1 

SPIKE 

ADDED 

COMPOUND  1 

(ug/L) 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

11 

II 

11 

IE 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

Phenol  -  1 

75.00 

2 -Chlorophenol  1 

75 . 00 

i,4-Dichlorobenzene  | 

50 . 00 

N-Nitroso-di-n-prop. (1) | 

50.00 

1,2, 4 -Trichlorobenzene_ | 

50.00 

4 -Chloro- 3 -methylphenol | 

75.00 

Acenaphthene  1 

50.00 

4 -Nitrophenol  ! 

75.00 

2  f 4 -Dinitrotoluene  I 

50.00 

Pentachlorophenol  ! 

75.00 

Pvrene  1 

50 . 00 

SAMPLE  | 

MS 

|  MS 

|  QC 

CONCENTRATION  j 

CONCENTRATION 

1  % 

j LIMITS 

(ug/L)  j 

(ug/L) 

j  REC 

#|  REC. 

II 

II 

11 

II 

II 

11 

11 

II 

II 

II 

II 

It 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

ll 

II 

II 

j - 

o  j 

66.64 

|  89 

j 12-110 

o  ! 

67.37 

j  90 

j  27 - 123 

o  i 

44.41 

j  89 

j  36-  97 

o  1 

49.97 

j  100 

j  41-116 

o  1 

49.79 

j  100 

*  |  39-  98 

o  ! 

77.34 

1  103 

*  j  23  -  97 

o  1 

50.83 

|  102 

j  46-118 

o  ! 

95.53 

j  127 

*  j 10-  80 

o 

55.48 

1  11:L 

*  j  24-  96 

0  I 

99.94 

j  133 

*j  9-103 

5.653  j 

1 

48.70 

|  86 

[26-127 

COMPOUND 

Phenol_ _ 

2 - Chlorophenol _ 

1 . 4 - Dichlorobenzene _ 

N-Nitroso-di-n-prop. (1) 

1.2. 4 - Trichlorobenzene_ 
4 -Chloro- 3 -methylphenol 

Acenaphthene _ 

4 -Nitrophenol _ 

2 . 4 - Dinitrotoluene _ 

Pentachlorophenol _ 

Pyrene _ 


SPIKE 

1 

MSD 

ADDED 

1  CONCENTRATK 

(ug/L) 

(ug/L) 

75.00 

64.46 

75.00 

57.71 

50 . 00 

38.56 

50 . 00 

47.42 

50 . 00 

37.43 

75 . 00 

72 . 58 

50.00 

44.57 

75 . 00 

80.63 

O 

o 

o 

in 

45.62 

75.00 

85.44 

50 . 00 

41.04 

MSD 

% 

l 

l 

% 

QC 

LIMITS 

REC 

#1 

RPD  # 

RPD 

|  REC. 

•=  =  =  = 

— 

II 

It 

II 

II 

II 

II 

II 

86 

1 

3 

42 

| 12-110 

77 

1 

16 

40 

| 27-123 

77 

1 

14 

28 

j  36 -  97 

95 

1 

5 

38 

j  41-116 

75 

1 

29  * 

28 

(39-  98 

97 

1 

6 

42 

j  23-  97 

89 

1 

14 

31 

| 46-118 

108 

★  | 

16 

50 

o 

CD 

1 

O 

H 

91 

1 

20 

38 

| 24 -  96 

114 

★  1 

15 

50 

j  9-103 

71 

l 

1 

19 

31 

1 

| 26-127 
1 

(1)  N-Nitroso-di-n-propylamine 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  and  RPD  values  with  an  asterisk 

*  Values  outside  of  QC  limits 

RPD:  _ 1  out  of  11  outside  limits 

Spike  Recovery:  _ 7  out  of  2,2  outside  limits 


COMMENTS : 


0000096 


FORM  III  SV-1 


3/90 


3D 

SOIL  SEMIVOLATILE  MATRIX  SPIKE /MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix  Spike  -  EPA  Sample  No.:  1-3B3 _  Level:  (low/med)  LOW 


COMPOUND 

SPIKE 

ADDED 

(ug/Kg) 

SAMPLE 

CONCENTRATION 

(ug/Kg) 

MS 

CONCENTRATION 

(ug/Kg) 

MS 

% 

REC  # 

QC 

LIMITS 

REC. 

Phenol 

2940 

0 

958.3 

33 

26-  90 

2 -Chlorophe nol 

2940 

0 

714.8 

24  * 

25-102 

1 , 4 -Dichlorobenzene 

1960 

0 

348.0 

18  * 

28-104 

N-Nitroso-di-n-prop . ( 1 ) 

1960 

0 

443.1 

23  * 

41-126 

1,2,4 -Trichlorobenzene 

1960 

0 

433.3 

22  * 

38-107 

4 -chloro-3-methylphenol 

2940 

0 

862.7 

29 

26-103 

Acenaphthene 

1960 

0 

572.5 

29  * 

31-137 

4-Nitrophenol 

2940 

0 

1017 

35 

11-114 

2 , 4-Dinitrotoluene 

1960 

0 

595.6 

30 

Ch 

00 

1 

00 

CN 

Pentachlorophenol 

2940 

0 

738.4 

25 

17-109 

Pyrene 

1960 

0 

495.2 

25  * 

35-142 

COMPOUND 

SPIKE 

ADDED 

(ug/Kg) 

MSD 

CONCENTRATION 

(ug/Kg) 

MSD 

% 

REC  # 

% 

RPD  # 

QC  13 

RPD 

EMITS 

REC. 

Phenol 

2940 

956.0 

33 

0 

35 

26-  90 

2 -Chlorophenol 

2940 

794.8 

27 

12 

50 

25-102 

1, 4 -Dichlorobenzene 

1960 

401.9 

21  * 

15 

27 

28-104 

N-Nitroso-di-n-prop . ( 1 ) 

1960 

481.5 

25  * 

8 

38 

41-126 

1,2,4  -Trichlorobenzene__ 

1960 

425.5 

22  * 

la 

23 

38-107 

4 -Chloro-3-methylphenol 

2940 

766.2 

26 

1  1 

33 

26-103 

Acenaphthene 

1960 

621.5 

32 

'mm 

19 

31-137 

4 -Nitrophenol 

2940 

1052 

36 

3 

50 

11-114 

2 , 4-Dinitrotoluene 

1960 

698.0 

36 

18 

47 

cr\ 

00 

1 

CO 

CN 

Pentachlorophenol 

2940 

830.9 

28 

11 

47 

17-109 

Pyrene 

1960 

637.6 

33  * 

28 

36 

35-142 

( 1 )  N-Nitroso-di-n-propylamine 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  and  RPD  values  with  an  asterisk 

*  Values  outside  of  QC  limits 

RPD:  _ 0  out  of  11  outside  limits 

Spike  Recovery:  10  out  of  22  outside  limits 

COMMENTS: 

0000175 


FORM  III  SV-2 


3/90 


3D 

SOIL  SEMIVOLATILE  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ .  Contract:  9320415 - 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.:  - 

Matrix  Spike  -  EPA  Sample  No.:  3-3B3 _  Level:  (low/med)  LOW - 


COMPOUND 

SPIKE 

ADDED 

(ug/Kg) 

SAMPLE 

CONCENTRATION 

(ug/Kg) 

MS 

CONCENTRATION 

(ug/Kg) 

MS 

% 

REC  # 

QC 

LIMITS 

REC. 

Phenol 

2600 

0 

1604 

62 

26-  90 

2 -Chlorophenol 

2600 

0 

1871 

72 

25-102 

1 , 4 -Dichlorobenzene 

1740 

0 

1087 

62 

28-104 

N-Nitroso-di-n-prop . ( 1 ) 

1740 

0 

1099 

63 

41-126 

.1,2, 4-Trichlorobenzene_ 

1740 

0 

1177 

68 

38-107 

4 -Chloro-3 -methylphenol 

2600 

0 

1971 

76 

26-103 

Acenaphthene 

1740 

0 

1361 

78 

31-137 

4 -Nitrophenol 

2600 

0 

2625 

101 

11-114 

2 , 4 -Dinitro toluene 

1740 

0 

1669 

96  * 

28-  89 

Pentachlorophenol 

2600 

0 

2371 

•  91 

17-109 

Pyrene 

1740 

0 

1545 

89 

35-142 

COMPOUND 

SPIKE 

ADDED 

(ug/Kg) 

MSD 

CONCENTRATION 

(ug/Kg) 

MSD 

% 

REC  # 

% 

RPD  # 

QC  D 

RPD 

EMITS 

REC. 

Phenol 

2600 

79 

35 

26-  90 

2 -Chlorophenol 

2600 

78 

50 

25-102 

1 , 4 -Dichlorobenzene 

1740 

1219 

70 

12 

27 

28-104 

N-Nitroso-di-n-prop . (1) 

1740 

1206 

69 

38 

41-126 

1,2,4 -Trichlorobenzene_ 

1740 

1267 

73 

23 

38-107 

4  -Chloro-3  -methylphenol 

2600 

1923 

74 

33 

26-103 

Acenaphthene 

1740 

1464 

84 

19 

31-137 

4 -Nitrophenol 

2600 

2496 

96 

50 

11-114 

2  ,  4-Dinitrotoluene 

1740 

1644 

94  * 

47 

28-  89 

Pentachlorophenol 

2600 

2018 

78 

15 

47 

17-109 

Pyrene 

1740 

1411 

81 

9 

36 

35-142 

( 1 )  N-Ni tr os  o-di  -n-propy  lamine 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  and  KPD  values  with  an  asterisk 

★  Values  outside  of  QC  limits 

RPD:  _ 0  out  of  11  outside  limits 

Spike  Recovery:  _ 2  out  of  22  outside  limits 

COMMENTS : 

0000177 


FORM  III  SV-2 


3/90 


3D 


SOIL  SEMIVOLATILE  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Matrix  Spike  -  NYSDEC  Sample  No.:  3-005-3  Level (low/med)  LOW 


COMPOUND 

Phenol 

2 - Chlorophenol 

1 . 4 - Dichlorobenzene 
N-Nitroso-di-n-prop. (1) 

1.2. 4 - Trichlorobenzene 
4 - Chloro - 3 -Methylphenol 
Acenaphthene 

4 -Nitrophenol 

2 . 4 - Dinitrotoluene 
Pentachlorophenol 
Pyrene 


SPIKE 

ADDED 

(ug/Kg) 

2700 

2700 

1800 

1800 

1800 

2700 

1800 

2700 

1800 

2700 

1800 


SAMPLE 

MS 

CONCENTRATION 

CONCENTRATION 

(ug/Kg) 

(ug/Kg) 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

U 

It 

11 

It 

II 

II 

II 

0 

2200 

0 

2000 

0 

1300 

0 

1200 

0 

1300 

0 

1900 

0 

1500 

0 

2800 

0 

1800 

0 

2800 

0 

1300 

MSD 

MSD 

CONCENTRATION 

% 

% 

(ug/Kg) 

REC  # 

RPD  # 

====  =======:== 

2600 

96* 

17 

2300 

85 

14 

1400 

78 

8 

1400 

78 

15 

1100 

61 

16 

2000 

74 

6 

1400 

78 

6 

2500 

92 

12 

1600 

89 

12 

2600 

96 

8 

1100 

61 

16 

MS 

% 

REC  # 

81 

74 

72 

67 

72 

70 

83 

104 

100* 

104 

72 


QC. 
LIMITS 
REC. 

26-  90 

25- 102 
28-104 
41-126 
38-107 

26- 103 
31-137 
11-114 
28-  89 
17-109 
35-142 


COMPOUND 

Phenol 

2 -Chlorophenol 

1 . 4 - Dichlorobenzene 
N-Nitroso-di-n-prop. (1) 

1.2.4 - Trichlorobenzene 
4 -Chloro-3 -Methylphenol 
Acenaphthene 

4 -Nitrophenol 

2 . 4 - Dinitrotoluene 
Pentachlorophenol 
Pyrene 


SPIKE 

ADDED 

(ug/Kg) 


QC  LIMITS 
REC. 


RPD 

35 
50 
27 
38 
23 
33 
19 
50 
47 
47 

36 


26- 

25- 

28- 

41- 

38- 

26 

31 

11 

28 

17 

35 


90 
102 
104 
126 
107 
103 
■137 
-114 
-  89 
-109 
-142 


(1)  N-Nitroso-di-n-propylamine 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  and  RPD  values  with  an  asterisk 

*  Values  outside  of  QC  limits 

RPD:  0  out  of  11  outside  limits  _  ,  .  _ 

Spike  Recovery:  2  out  of  22  outside  limits 


COMMENTS: 


0000146 


FORM  III  SV-2 


NYSDEC  ASP  12/91 


SEMIVOLATILE  method  blank  summary 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 -  , - 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  -  SDG  No.:  - 

Lab  File  ID:  F7207  Lab  Sample  ID:  SBLK11 - 

Instrument  ID:  HP.F  Date  Extracted:  09/22/93 

Matrix:  { soil/water)  SOIL  Date  Analyzed:  09/28/93 

Level:  (low/med)  LOW _  Time  Analyzed:  1437 - 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD. 


EPA  SAMPLE  NO. 


SBLKll 


SDG  No. : 


Instrument  ID: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

01  3-1B1 
02  3-1B2 
03  3-1B3 
04  3-2B1 
05  3-2B2 
06  3-2B3 
07  3-3B1 
08  3-3B2 
09  3-3B3 

10  3-3B3D 

11  3-4B1 

12  3-4B2 

13  3-4B3 

14  3-4B3D 

15  3-6B1 

16  3-6B2 

17  3-6B3 

18  MSB 

19  3-3B3MS 

20  3-3B3MSD 


LAB 

SAMPLE  ID 

1823201 

1823202 

1823203 

1823204 

1823205 

1823206 

1823207 

1823208 

1823209 

1823210 

1823216 

1823217 

1823218 

1823219 

1823213 

1823214 

1823215 

MSB 

1823211 

1823212 


LAB 

FILE  ID 

DATE 

ANALYZED 

F7208 

09/28/93 

F7209 

09/28/93 

F7210 

09/28/93 

F7211 

09/28/93 

F7212 

09/28/93 

F7213 

09/28/93 

F7214 

09/28/93 

F7215 

09/28/93 

FI  222 

09/29/93 

F7216 

09/28/93 

F7229 

09/29/93 

F7230 

09/29/93 

F7231 

09/29/93 

F7232 

09/29/93 

F7226 

09/29/93 

F7227 

09/29/93 

F7228 

09/29/93 

F7225 

09/29/93 

F7223 

09/29/93 

F7224 

09/29/93 

COMMENTS: 


0000200 


page  1  of  1 


FORM  IV  sv 


3/90 


4B 

SEMIVOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


SBLK13 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  File  ID:  F7238 _  Lab  Sample  ID:  SBLK13 

Instrument  ID:  HP.F  Date  Extracted:  09/23/93 


Matrix :  ( soil /water )  SOIL 
Leve  1 :  ( low/med )  LON 


Date  Analyzed:  09/29/93 
Time  Analyzed:  1737 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

DATE 

ANALYZED 

01 

1-1B1 

1824201 

F7240 

09/29/93 

02 

1-1B2 

1824202 

F7241 

09/29/93 

03 

1-1B3 

1824203 

F7242 

09/29/93 

04 

1-2B1 

1824213 

F7249 

09/30/93 

05 

1-2B2 

1824214 

F7250 

09/30/93 

06 

1-3B1 

1824207 

F7246 

09/30/93 

07 

1-3B3D 

1824210 

F7248 

09/30/93 

08 

1-4B1 

1824204 

F7243 

09/29/93 

09 

1-4B2 

1824205 

F7244 

09/29/93 

10 

2-1B1 

1824216 

F7261 

09/30/93 

11 

2-2B3 

1824215 

F7260 

09/30/93 

12 

MSB 

MSB 

F7259 

09/30/93 

13 

1-3B3MS 

1824211 

F7257 

09/30/93 

14 

1-3B3MSD 

1824212 

F7258 

09/30/93' 

COMMENTS: 


0000199 


page  1  of  1 


FORM  IV  SV 


3/90 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


4B 


SEMIVOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


SBLK14 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Lab  File  ID:  F9915.D 
Instrument  ID :  HPF 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Level: (low/med)  LOW 


Lab  Sample  ID:  SBLK14 

Date  Extracted:  04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Time  Analyzed:  1227 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD 


01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


NYSDEC 
SAMPLE  NO. 

MSB 

2-003-1 

2-003-2 

2- 003-3 
1-002-1 
1-002-2 
1-002-3 
1-002-3DUP 

3- 005-1 
3-005-3MS 
3-005-3MSD 
BG-001-1 
BG-001-2 
BG-001-3 
3-005-2 
3-005-3 

LAB 

SAMPLE  ID 

MSB 

2031601 

2031602 

2031603 

2031604 

2031605 

2031606 

2031607 

2031608 

2031611 

2031612 

2031613 

2031614 

2031615 

2031609 

2031610 

LAB 

FILE  ID 

F9916.D 

F9918.D 

F9919.D 

F9920.D 

F9921.D 

F9922.D 

F9923.D 

F9924.D 

F9925.D 

F0019.D 

F0020.D 

F0021.D 

F0022.D 

F0023 .D 

F0024.D 

F0048.D 

DATE 

ANALYZED 

04/21/94 

04/21/94 

04/21/94 

04/21/94 

04/21/94 

04/21/94 

04/21/94 

04/21/94 

04/21/94 

04/29/94 

04/29/94 

04/29/94 

04/29/94 

04/29/94 

04/29/94 

05/03/94 

COMMENTS : 


page  01  of  01 


FORM  IV  SV 


0  0  0  0  1  6  3  NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


4B 

SEMIVOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Lab  File  ID:  B7357.D 

Instrument  ID :  HPB 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Level : ( low/med)  LOW 


Contract:  9420972 


SBLK25 


SASNo.:  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  SBLK25 

Date  Extracted:  04/11/94 
Date  Analyzed:  04/18/94 
Time  Analyzed:  1519 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD 


01 

02 

03 

NYSDEC 
SAMPLE  NO. 

FIELDBL#7 

EQUIPBL#7 

LAB 

SAMPLE  ID 

2031616 

2031617 

LAB 

FILE  ID 

B7394.D 

B7395.D 

DATE 

ANALYZED 

04/20/94 

04/20/94 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1  .  _ 

25 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

COMMENTS: 


page  01  of  01 


FORM  IV  SV 


"C00JG9 


NYSDEC  ASP  12/91 


4B 

SEMIVOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 

Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281_  SA3  No 

Lab  File  ID:  H3405 _ 

Instrument  ID :  HP  .H 

Matrix :  ( soil /water )  WATER  _ 

Level :  ( low/med)  LCW 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  SBLK46 


Date  Extracted:  09/25/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Time  Analyzed:  1640 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

LAB 

LAB 

DATE 

SAMPLE  NO. 

SAMPLE  ID 

FILE  ID 

ANALYZED 

01 

EB-5 

1828111 

H3406 

09/28/93 

02 

EB-6 

1828113 

H3408 

09/28/93 

03 

FB-5 

1828112 

H3407 

09/28/93 

04 

FB-6 

1828114 

H3409 

09/28/93 

COMMENTS: 


0000151 


page  1  of  1 


FORM  IV  SV 


3/90 


4B 

SEMIVOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Lab  File  ID: 
Instrument  ID: 


B5078 


HP  .B 


Matrix:  (soil /water)  WATER 
Level :  ( low/med)  LOW 


Contract:  9320415 


SBLK54 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  SBLK54 


Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Time  Analyzed:  1534 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

LAB 

LAB 

DATE 

SAMPLE  NO. 

SAMPLE  ID 

FILE  ID 

ANALYZED 

01 

EB-3 

1824220 

B5061 

09/25/93 

02 

EB-4 

1824222 

B5063 

09/25/93 

03 

FB-3 

1824221 

B5076 

09/28/93 

04 

FB-4 

1824223 

B5064 

09/25/93 

COMMENTS: 


0000195 


page  1  of  1 


FORM  IV  SV 


3/90 


4B 

SEMIVOLATILE  METHOD  BLANK  summary 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


SBLK54 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 

Lab  File  ID:  B5078 _ 

Instrument  ID:  HP .B 

Matrix:  (soil /water)  WATER 
Level :  ( low/med )  LCW 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  SBLK54 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Time  Analyzed:  1534 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

LAB 

LAB 

DATE 

SAMPLE  NO. 

SAMPLE  ID 

FILE  ID 

ANALYZED 

01 

EB-l 

1823220 

B5057 

09/25/93 

02 

EB-2 

1823222 

B5074 

09/28/93 

03 

FB-1 

1823221 

B5058 

09/25/93 

04 

FB-2 

1823223 

B5060 

09/25/93 

COMMENTS: 


0000204 
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FORM  IV  SV 


3/90 


4B 

SEMIVOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 

Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281__  SAS  No.: 


SDG  No.  : 


Lab  File  ID: 


B5109 


Lab  Sample  ID:  SBLK59 


Instrument  ID:  HP 

Matrix:  (soil/water)  SOIL _ 

Level :  ( low/med )  LCW 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES 


Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Time  Analyzed:  1439 
TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE S,  MS  AND  MSD: 


01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE 

2-4B1 

1828101 

2-4B1RE 

1828101 

2-4B2 

1828102 

2-4B2RE 

1828102 

2-5B1 

1828103 

2-5B2 

1828104 

2-5B2KE 

1828104 

2-6B1 

1828105 

2-6B2 

1828106 

2-7B1 

1828107 

2-7B2 

1828108 

2-8B1 

1828109 

2-8B2 

1828110 

LAB 

FILE  ID 

DATE 

ANALYZED 

B5115 

09/30/93 

B5128 

10/01/93' 

B5116 

09/30/93 

B5129 

10/01/93 

B5117 

09/30/93 

B5121 

10/01/93 

B5130 

10/01/93 

B5122 

10/01/93 

B5123 

10/01/93 

B5124 

10/01/93 

B5125 

10/01/93 

B5126 

10/01/93 

B5127 

10/01/93 

COMMENTS: 


"000143 
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FORM  IV  SV 


3/90 


4B 

SEMTVQT  ATTT.E  METHOD  BLANK  SUMMARY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 - 

Lab  Cede:  NYTEST  Case  No.:  1823_2__  SAS  No.: 

Lab  File  ID:  B5154 _ 

Instrument  ID:  HP .B  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  SBLK64 


Matrix:  (soil/water)  WATER 
Level :  ( low/med )  LOW  _ 


Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/05/93 
Time  Analyzed:  1243  _ . 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

DATE 

ANALYZED 

EB-2RE 

1823222 

B5148 

10/04/93 

COMMENTS: 


0000208 
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FORM  IV  SV 


3/90 


4B 

SEMIVOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG 

Lab  File  ID:  B5154 _  Lab  Sample  ID:  SBLK64 

Instrument  ID:  HP.B  Date  Extracted:  10/01/93 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Date  Analyzed:  10/05/93 

Level:  (low/med)  LCW  Time  Analyzed:  1243 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

DATE 

ANALYZED 

EB-3RE 

1824220 

B5147 

10/04/93 

COMMENTS: 


0000203 
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FORM  IV  sv 


3/90 


4B 

SEMIVOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 

Lab  File  ID:  B5165 _ 

Instrument  ID:  HP .B 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Level :  ( low/med)  LOW 


SBLK65 


Contract:  9320415 
SAS  No . :  _____  SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  SBLK65 


Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Time  Analyzed:  1425 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

LAB 

LAB 

DATE 

SAMPLE  NO. 

SAMPLE  ID 

FILE  ID 

ANALYZED 

01 

2-5B1RE 

1828103 

B5180 

10/07/93 

02 

2-7B1RE 

1828107 

B5181 

10/07/93 

03 

2-8B1RE 

1828109 

B5187 

10/07/93 

04 

2-8B2RE 

1828110 

B5184 

10/07/93 

COMMENTS: 


0000147 


page  1  of  1 


FORM  IV  SV 


3/90 


4B 

SEMIVOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

B5165 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  File  ID: 
Instrument  ID: 


Lab  Sample  ID:  SBLK65 


HP  .B 


Matrix :  ( soil /water )  SOIL 
Level:  (low/med)  LOW 


Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Time  Analyzed :  1425 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

LAB 

FILE  ID 

DATE 

ANALYZED. 

01 

1-3B2 

1824208 

B5166 

10/06/93 

02 

1-3B3 

1824909 

B5170 

10/06/93 

03 

1-4B3 

1824206 

B5169 

10/06/93 

04 

2-1B2 

1824217 

B5168 

10/06/93 

05 

2-1B3 

1824218 

B5171 

10/06/93 

06 

2-2B2 

1824214 

B5167 

10/06/93 

07 

2-2B3D 

1824219 

B5172 

10/06/93 

COMMENTS: 


0000207 
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FORM  IV  SV 


3/90 


4B 

SEMIVOLATILE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  20707 

Lab  File  ID:  F0491 _ 

Instrument  ID:  HP . F _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Level: (low/med)  LOW 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO 


|  SBLK71 

Contract :  9420972 _  j _ 

SAS  No.  :  _  SDG  No.  :  _ 

Lab  Sample  ID:  SBLK71 
Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 

Time  Analyzed:  1142 _ 

THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD : 


J 


|  EPA 

|  LAB 

|  LAB 

|  DATE 

SAMPLE  NO. 

j  SAMPLE  ID 

j  FILE  ID 

j  ANALYZED 

II 

II 

II 

11 

11 

II 

11 

II 

11 

II 

11 

II 

II 

II 

11 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

11 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

11 

11 

11 

II 

II 

11 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

01 j  01-MW1 

j  2070701 

|  F0498 

|  05/26/94 

02  j  01-MW2 

|  2072801 

j  F0493 

j  05/26/94 

03  j  02-MW1 

|  2070702 

j  F0499 

j  05/26/94 

04  j  02 -MW2 

j  2072802 

j  F0494 

j  05/26/94 

05  j  03-MW1 

j  2070703 

j  F0524 

j  05/27/94 

06  j 03-MW2 

j  2072803 

j  F0522 

j  05/27/94 

07 | EQUIPBLK 

j  2070706 

j  F0500 

j  05/26/94 

08  j MSB 

j  MSB 

j  F0527 

j  05/27/94 

09  j STATION 

j  2070707 

j  F0501 

j  05/26/94 

10  j  03-MWMS 

|  2070704 

j  F0525 

|  05/27/94 

11 j 03-MWMSD 

1 

j  2070705 

j  F0526 

05/27/94 

COMMENTS : 


1)000110 
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FORM  IV  SV 


3/90 


SEMIVOLATTLE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 

Lab  File  ID  (Standard):  B5055 _ 

Instrument  ID:  HP .B 


8B 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/25/93 
Time  Analyzed:  0931 


ISl (DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2(NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3(ANT) 
AREA  £ 

RT  # 

12  HOUR  STD 

89428 

11.87 

417864 

15.06 

251561 

19.17 

UPPER  LIMIT 

178856 

12.37 

835728 

15.56 

503122 

19.67 

LOWER  LIMIT 

44714 

11.37 

208932 

14.56 

125780 

18.67 

EPA  SAMPLE 

NO. 

EB-3 

55538 

11.95 

’  242805 

15.12 

105651  * 

19.24 

EB-4 

61574 

11.93 

259474 

15.10 

150446 

19.23 

FB-4 

58035 

11.93 

247192 

15.10 

147157 

19.23 

151  (DCB)  =  1, 4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene  -d  8 

153  (ANT)  -  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LCWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

KT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

KT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  KT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


oooc 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


SEMXVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 

Lab  File  ID  (Standard):  B5055 _ 

Instrument  ID:  HP.B 


8C 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/25/93 
Time  Analyzed:  0931 


IS4 (PHN) 

IS5(CRY) 

IS6(PRY) 

AREA  # 

mm 

AREA  # 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

530407 

g||ra| 

92106 

30.79 

23725 

42.58 

UPPER  LIMIT 

1060814 

184212 

31.29 

47450 

43.08 

LOWER  LIMIT 

265204 

22.01 

46053 

30.29 

11862 

42.08 

EPA  SAMPLE 

NO. 

EB-3 

291565 

22.58 

99052 

30.86 

3855  * 

42.62 

EB-4 

308610 

22.54 

138883 

30.83 

36555 

42.60 

FB-4 

301343 

22.54 

146510 

30.81 

40436 

42.64 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

15 6  (pry)  =  Perylene-dl2 


AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


0000229 


page  1  of  1 


FORM  VIII  sv-2 


R/qn 


SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232_ 

Lab  File  ID  (Standard):  B5055 _ 

Instrument  ID:  HP -B 


8B 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/25/93 
Time  Analyzed :  0931 


ISl (DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2(NPT) 
AREA  # 

RT  * 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

l 

12  HOUR  STD 

89428 

11.87 

417864 

15.06 

251561 

19.17 

UPPER  LIMIT 

178856 

12.37 

835728 

15.56 

503122 

19.67 

LOWER  LIMIT 

44714 

11.37 

208932 

14.56 

125780 

18.67 

EPA  SAMPLE 

NO. 

EB-1 

59045 

11.95 

255356 

15.14 

149743 

19.25 

FB-1 

57732 

11.92 

253502 

15.09 

146896 

19.21 

FB-2 

57131 

11.93 

251218 

15.12 

143335 

19.23 

isl  (DCB)  =  1, 4-Dichlorobenzene-d4 

15 2  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

153  (ANT)  =  Ac enapht he ne -d 1 0 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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page  1  of  1 


FORM  VIII  SV-1 


3/90 


8C 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _ _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 

Lab  File  ID  (Standard):  B5055 _ . 

Instrument  ID:  HP  .B 


Contract:  9320415 

SAS  NO.:  _ _  SDG  NO.:  _ 

Date  Analyzed:  09/25/93 
Time  Analyzed:  0931  _ 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  # 

IS5(CRY) 
AREA  # 

RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

530407 

22.51 

92106 

30.79 

23725 

42.58 

UPPER  LIMIT 

1060814 

23.01 

184212 

31.29 

47450 

43.08 

LOWER  LIMIT 

265204 

22.01 

46053 

30.29  ■ 

11862 

42.08 

EPA  SAMPLE 

NO. 

EB-1 

311659 

22.58 

137642 

30.86 

35389 

42.62 

FB-1 

302789 

22.52 

132977  j 

30.82 

35263 

42.60 

FB-2 

297419 

22.56 

137438 

30.83 

34445 

42.61 

15 4  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

15 5  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


0000235 


page  1  of  1 


FORM  VIII  sv-2 


3/90 


SEMXVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 

Lab  File  ID  (Standard):  B5073 _ 

Instrument  ID:  HP.B 


8B 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/28/93 
Time  Analyzed:  0939 


ISl(DCB) 
AREA  # 

RT  # 

XS2(NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

RT  * 

12  HOUR  STD 

87132 

12.01 

449336 

15.18 

292723 

19.27 

UPPER  LIMIT 

174264 

12.51 

898672 

15.68 

585446 

19.77 

LOWER  LIMIT 

43566 

11.51 

224668 

14.68 

146362 

18.77 

EPA  SAMPLE 

NO. 

FB-3 

57490 

12.02 

267319 

15.19 

173190 

19.30 

SBLK54 

62584 

- - 

12.00 

294299 

15.17 

182133 

19.26 

151  (DCS)  =  1, 4 -Dichlorobenzene -d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene -d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  —  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


0000230 


page  1  of  1 


form  vxii  sv-l 


3/90 


4  8C 

SEMTVOIATXXiE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  File  ID  (Standard):  B5073 _  Date  Analyzed:  09/28/93 

Instrument  ID:  HP.B  Time  Analyzed:  0939 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  # 

IS5 (CRY) 
AREA  # 

RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

607622 

22.59 

87764 

30.88 

35299 

42.74 

UPPER  LIMIT 

1215244 

23.09 

175528 

31.38 

70598 

43.24 

LOWER  LIMIT 

303811 

22.09 

43882 

30.38 

17650 

42.24 

EPA  SAMPLE 

NO. 

FB-3 

395576 

22.61 

113715 

30.92 

36381 

42.81 

SBLK54 

399892 

22.59 

102972 

30.90 

33121 

42.83 

15 4  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

15 5  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene~dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


0000231 
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FORM  VIII  SV-2 


3/90 


'  8B 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 

Lab  File  ID  (Standard):  B5073 _ 

Instrument  ID:  HP .B 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/28/93 
Time  Analyzed:  0939 


ISl (DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

87132 

12.01 

449336 

15.18 

292723 

19.27 

UPPER  LIMIT 

174264 

12.51 

898672 

15.68 

585446 

19.77 

LOWER  LIMIT 

43566 

11.51 

224668 

14.68 

146362 

18.77 

EPA  SAMPLE 

NO. 

EB-2 

79623 

11.99 

296270 

15.17 

19863  * 

19.28 

SHLK54 

62584 

12.00 

294299 

1 15.17 

182133 

19.26 

151  (DCB)  =  1, 4-Dichlorobenzene-d4 

15 2  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


8  C 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 

Lab  File  ID  (Standard):  B5073 _ 

Instrument  ID:  HP .B 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/28/93 
Time  Analyzed:  0939 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  # 

IS5 (CRY) 
AREA  # 

RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

607622 

22.59 

87764 

30.88 

35299 

42.74 

UPPER  LIMIT 

1215244 

23.09 

175528 

31.38 

70598 

43.24 

LOWER  LIMIT 

303811 

22.09 

43882 

30.38 

17650 

42.24 

EPA  SAMPLE 

NO. 

EB-2 

115974  * 

22.59 

5932  * 

30.89 

* 

★ 

SHLK54 

399892 

22.59 

102972 

30.90 

33121 

42.83 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene~dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


0000237 
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FORM  VIII  SV-2 


3/90 


8B 

SKHXVOLATXLE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  FT  SUMMARY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 - 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.:  - 

Lab  File  ID  (Standard):  F7205 _  Date  Analyzed:  09/28/93 

Instrument  ID:  HP.F  Time  Analyzed:  1246 - 


ISl(DCB) 
AREA  t 

RT  4 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

RT  4 

IS3 (ANT) 
AREA  4 

RT  4 

12  HOUR  STD 

68245 

9.04 

320770 

12.16 

193868 

16.68 

UPPER  LIMIT 

136490 

9.54 

641540 

12.66 

387736 

17.18 

LOWER  LIMIT 

34122 

8.54 

160385 

11.66 

96934 

16.18 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

3-lBl 

58993 

9.03 

226033 

12.12 

121990 

16.66 

02 

3-1B2 

67254 

9.04 

253798 

12.15 

151925 

16.69 

03 

3-1B3 

58433 

9.02 

240763 

12.12 

133077 

16.67 

04 

3-2B1 

53675 

9.00 

244300 

12.14 

132137 

16.68 

05 

3-2B2 

65631 

9.02 

266730 

12.14 

137540 

16.65 

06 

3-2B3 

60004 

9.03 

252735 

12.13 

147037 

16.68 

07 

3-3B1 

60608 

8.99 

244647 

12.13 

139970 

16.66 

08 

3-3B2 

67285 

9.02 

263701 

12.13 

140863 

16.67 

09 

3-3B3D 

53284 

9.03 

238540 

12.14 

130866 

16.66 

10 

SBLKll 

57895 

9.03 

246234 

12.14 

140911 

16.70 

151  (DCB)  =  l,4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 
RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 


#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


8C 

SEMXV OLATHjE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  KT  SUMMARY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Lab  File  ID  (Standard):  F7205 _  Date  Analyzed:  09 728/93 

Instrument  ID:  HP.F _  Time  Analyzed:  1246 


I 

I 

I 

I 


88 

SEMTVOIATH jE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  File  ID  (Standard) :  H3404  Date  Analyzed:  ,09/28/93 

Instrument  ID:  HP.H  Time  Analyzed:  1516 - 


ISl(DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

RT  * 

12  HOUR  STD 

106800 

9.87 

518759 

12.86 

289725 

16.85 

UPPER  LIMIT 

213600 

10.37 

1037518 

13.36 

579450 

17.35 

LOWER  LIMIT 

53400 

9.37 

259380 

12.36 

144862 

16.35 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

EB-5 

84696 

9.90 

362047 

12.89 

204816 

16.92 

02 

EB-6 

103941 

9.92 

451728 

12.89 

259674 

16.92 

03 

FB-5 

96235 

9.90 

446415 

12.87 

226928 

16.90 

04 

FB-6 

96431 

9.89 

403882 

12.86 

221801 

16.89 

05 

SBLK46 

1 

122274 

9.93 

511222 

12.90 

277775 

16.92 

isl  (DCB)  =  l,4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

153  (ANT)  -  Ac enaphthene -d  1 0 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 
RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 


£  column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 
*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


8C 

SEMTVOtATXLE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No. 

Lab  File  ID  (Standard):  H3404 _ 

Instrument  ID:  HP.H 


Contract:  9320415 


SDG  No . : 


Date  Analyzed:  09/28/93 
Time  Analyzed:  1516 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  # 

IS5(CRY) 
AREA  # 

RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

390860 

20.12 

53014 

28.52 

19837 

40.99 

UPPER  LIMIT 

781720 

20.62 

106028 

29.02 

39674 

41.49 

LOWER  LIMIT 

195430 

19.62 

26507 

28.02 

9918 

40.49 

EPA  SAMPLE 

NO. 

EB-5 

362969 

20.19 

55122 

28.59 

18810 

41.08 

EB-6 

441624 

20.19 

60936 

28.56 

22674 

41.03 

FB-5 

389865 

20.17 

57544 

28.55 

21194 

41.02 

FB-6 

341957 

20.16 

51468 

28.53 

18984 

41.04 

SBLK46 

450118 

20.20 

58537 

28.59 

23055 

41.09 

15 4  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

15 5  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene~dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

★  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-2 


8B 

SEMXVOIATXLE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Lab  File  ID  (Standard):  F7220  Date  Analyzed:  09/29/93 

Instrument  ID:  HP .F _  Time  Analyzed:  .0052 - 


Contract:  9320415 
SAS  NO.:  _  SDG  No.: 


ISl (DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

55679 

9.02 

253102 

12.14 

150013 

16.67 

UPPER  LIMIT 

111358 

9.52 

506204 

12.64 

300026 

17.17 

LOWER  LIMIT 

27840 

8.52 

126551 

11.64 

75006 

16.17 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

3-3B3 

64886 

9.00 

279991 

12.11 

148373 

16.67 

02 

3-4B1 

53195 

9.03 

198753 

12.14 

110382 

16.66 

03 

3-4B2 

61301 

8.99 

242169 

12.12 

114437 

16.68 

04 

3-4B3 

58449 

9.02 

236326 

12.13 

122069 

16.67 

05 

3-4B3D 

57531 

9.00 

253341 

12.12 

140438 

16.65 

06 

3-6B1 

65531 

9.01 

268741 

12.13 

135667 

16.67 

07 

3-6B2 

57570 

9.01 

223706 

12.13 

119142 

16.68 

08 

3-6B3 

53857 

9.02 

228107 

12.13 

125357 

16.69 

09 

MSB 

61588 

9.02 

252852 

12.12 

150269 

16.67 

10 

3-3B3MS 

70538 

9.02 

288084 

12.14 

169805 

16.69 

11 

3-3B3MSD 

60766 

9.01 

253406 

12.12 

138255 

16.66 

151  (DCB)  =  1, 4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene-~d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  -f 0 . 50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#•  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 
★  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


8C 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  ?320415 - 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232,  SAS  No.:  -  SDG  No.:  - 

,  .  „  Date  Analyzed:  09/29/93 

Lab  File  ID  (Standard):  F722_Q_ - .  J 

„  .  .  ^  F  Time  Analyzed:  0052 - 

Instrument  ID:  HP . F 


01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  # 

IS5(CRY) 
AREA  # 

RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  * 

RT  # 

12  HOUR  STD 

269286 

20.44 

122555 

27.51 

59169 

34.37 

UPPER  LIMIT 

538572 

20.94 

245110 

28.01 

118338 

34 . 87 

LOWER  LIMIT 

134643 

19.94 

61278 

27.01 

29584 

33 . 87 

EPA  SAMPLE 

NO. 

3-3B3 

271943 

20.43 

141635 

27.52 

82755 

34.39 

3-4B1 

211389 

20.43 

91198 

27.52 

64181 

34.39 

3-4B2 

244198 

20.46 

81463 

27.51 

77978 

34.38 

3-4B3 

234559 

20.43 

130474 

27.50 

81392 

34.34 

3-4B3D 

272943 

20.42 

137737 

27.48 

82821 

34.32 

3-6B1 

246435 

20.45 

87739 

27.52 

77269 

34.40 

3-6B2 

238259 

20.45 

99990 

27.52 

75470 

34.36 

3-6B3 

244031 

20.45 

132274 

27.52 

75801 

34.39 

MSB 

272199 

20.44 

137445 

27.50 

77979 

34.35 

3-3B3MS 

317517 

20.46 

145317 

27.53 

89894 

34.40 

3-3B3MSD 

243694 

20.44 

133502 

27.51 

78670 

34.35 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  «  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


0000245 


page  1  of  1 


FORM  VIII  SV-2 


3/90 


8B 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 

Lab  File  ID  (Standard):  F7237 _ 

Instrument  ID:  HP.F 


SDG  No. : 


Date  Analyzed:  09/29/93 
Time  Analyzed:  1642 


ISl(DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  f 

RT  # 

12  HOUR  STD 

51283 

8.99 

262724 

12.11 

171340 

16.64 

UPPER  LIMIT 

102566 

9.49 

525448 

12.61 

342680 

17.14 

LOWER  LIMIT 

25642 

8.49 

131362 

11.61 

85670 

16.14 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

1-1B1 

55298 

9.00 

253423 

12.10 

166682 

16.63 

02 

1-1B2 

54887 

8.99 

246206 

12.11 

176116 

16.64 

03 

1-1B3 

57212 

8.98 

236995 

12.10 

178670 

16.65 

04 

1-2B1 

57499 

8.97 

287257 

12.09 

188153 

16.63 

05 

1-2B2 

49902 

8.97 

277925 

12.09 

160519 

16.62 

06 

1-3B1 

56920 

8.98 

305598 

12.10 

198167 

16.65 

07 

1-3B3D 

66636 

8.97 

355589 

12.09 

231494 

16.64 

08 

1-4B1 

50861 

8.98 

261981 

12.10 

174977 

16.66 

09 

1-4B2 

58598 

8.99 

273152 

12.11 

188681 

16.64 

10 

SBLK13 

44472 

9.00 

237197 

12.12 

157412 

16.65 

151  (DCB)  =  1, 4-Dichlorobenzene-d4 

15 2  (NET)  =  Naphthalene -d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  upper  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


I 

I 

I 

t 
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0000238 


FORM  VIII  SV-1 


3/90 


8B 

SEMXVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 

Lab  File  ID  (Standard) :  F7253 _ 

Instrument  ID:  HP.F 


Contract:  9320415 

SAS  No . :  _  sdg  No . :  _ 

Date  Analyzed:  09/30/93 
Time  Analyzed:  0540 


ISl(DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2(NPT) 
AREA  $ 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

51566 

8.99 

281537 

12.11 

191728 

16.66 

UPPER  LIMIT 

103132 

9.49 

563074 

12.61 

383456 

17.16 

LOWER  LIMIT 

25783 

8.49 

140768 

11.61 

95864 

16.16 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

2-1B1 

67094 

9.00 

355554 

12.12 

227373 

16.66 

02 

2-2B3 

59539 

8.99 

309057 

12.11 

170850 

16.66 

03 

MSB 

47147 

9.01 

260061 

12.13 

149057 

16.66 

04 

1-3B3MS 

51276 

9.00 

266671 

12.10 

173133 

16.64 

05 

1-3B3MSD 

58482 

8.99 

314390 

12.11 

194190 

16.65 

j  isl  (DCB)  =  l,4-Dichlorobenzene-d4 

-*  IS2  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

IS3  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

) 

]  AREA  UPPER  LIMIT  «  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

I  RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

|  RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 


#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


i 

i 

'  0000?39 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 

Lab  File  ID  (Standard):  F7253 _ 

Instrument  ID:  HP.F 


8c 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Date  Analyzed:  09/30/93 
Time  Analyzed:  0540 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  # 

IS5 (CRY) 
AREA  # 

RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

349356 

20.41 

129544 

27.48 

62858 

34.41 

UPPER  LIMIT 

698712 

20.91 

259088 

27.98 

125716 

34.91 

LOWER  LIMIT 

174678 

19.91 

64772 

26.98 

31429 

33.91 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

2-1B1 

422462 

20.42 

157780 

27.48 

96094 

34.31 

02 

2-2B3 

383271 

20.43 

144685 

27.49 

84117 

34.32 

03 

MSB 

308450 

20.42 

125545 

27.49 

64400 

34.31 

04 

1-3B3MS 

365247 

20.42 

184431 

27.49 

87428 

34.29 

05 

1-3B3MSD 

396123 

20.41 

162901 

27.48 

90837 

34.29 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

15 5  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  -  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LONER  LIMIT  =  —  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


0000240 
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FORM  VIII  SV-2 


3/90 


SEMIVOLATTLE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 

Lab  File  ID  (Standard):  B5107 _ 

Instrument  ID:  HP .B 


8B 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  09/30/93 
Time  Analyzed:  1221 


ISl (DCB) 
AREA  i 

RT  $ 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

105916 

11.87 

520453 

15.06 

308856 

19.17 

UPPER  LIMIT 

211832 

12.37 

1040906 

15.56 

617712 

19.67 

LOWER  LIMIT 

52958 

11.37 

260226 

14.56 

154428 

18.67 

EPA  SAMPLE 

NO. 

2-4B1 

82084 

11.86 

373112 

15.05 

216370 

19.17 

2-4B2 

75792 

11.86 

245964  * 

15.06 

130858  * 

19.20 

2-5B1 

76446 

11.88 

337082 

15.07 

194803 

19.20 

SBLK59 

69502 

11.90 

311482 

15.07 

183468 

19.18 

151  (DCB)  =  1, 4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LCWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


"(100172 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


8C 

SEMXVOIATTLE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  File  ID  (Standard):  B5107 _  Date  Analyzed:  09/30/93 

Instrument  ID:  HP.B  Time  Analyzed:  1221 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  # 

IS5 (CRY) 
AREA  # 

RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

594454 

Eg 

81545 

30.64 

30069 

42.23 

UPPER  LIMIT 

1188908 

163090 

31.14 

60138 

42.73 

LOWER  LIMIT 

297227 

21.97 

40772 

30.14 

15034 

41.73 

EPA  SAMPLE 

NO. 

2-4B1 

376747 

22.48 

25982  * 

30.68 

19503 

42.35 

2-4B2 

258299  * 

22.52 

23537  * 

30.70 

21222 

42.37 

2-5B1 

392149 

22.51 

84759 

30.72 

20987 

42.37 

SBLK59 

391102 

22.49 

151044 

30.68 

59613 

42.28 

15 4  (PEN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

15 6  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  sv-2 


3/90 


8B 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 


Lab  File  ID  (Standard):  B512Q 


Instrument  ID:  HP.B 


SDG  No. : 


Date  Analyzed:  10/01/93 
Time  Analyzed:  0119 


ISl(DCB)  IS2 (NPT) 

AREA  #  RT  #  AREA  #  RT  # 


12  HOUR  STD 
UPPER  LIMIT 
LOWER  LIMIT 


EPA  SAMPLE 


-4B1RE 

-4B2RE 

-5B2 

-5B2RE 

-6B1 

-6B2 

-7B1 

-7B2 

-8B1 

-8B2 


102735  11.96 

205470  12.46 

51368  11.46 


490828  15.18 
981656  15.68 
245414  14.68 


IS3 (ANT) 

AREA  #  RT 

297761  19.31 

595522  19.81 

148880  18.81 


76655 

70433 

49573  * 

47844  * 

74391 

63786 

75533 

73730 

74901 

67950 


11.88 

11.88 

11.89 

11.87 
11.98 

11.90 

11.88 
11.88 
11.87 
11.89 


348596 

230671  * 

160701  * 

151820  * 

331018 

280037 

331994 

327733 

326534 

300058 


15.07 

15.04 

15.10 

15.08 

15.18 

15.08 

15.07 

15.07 

15.06 

15.08 


196040 

126774  * 

110539  * 

108361  * 

190407 

164943 

193274 

191674 

180209 

173859 


19.18 
19.15 
19.23 

19.19 
19.28 

19.19 

19.20 
19.19 
19.17 
19.19 


isl  (DCB)  =  l,4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

15 3  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-1 


8C 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Cade :  NYTEST  Case  No . :  18281 

Lab  File  ID  (Standard):  B512Q _ 

Instrument  ID:  HP.B 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  10/01/93 
Time  Analyzed:  0119 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  * 

IS5(CRY) 
AREA  # 

RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  $ 

RT  # 

12  HOUR  STD 

564478 

22.63 

64901 

23832 

42.47 

UPPER  LIMIT 

1128956 

23.13 

129802 

47664 

42.97 

LOWER  LIMIT 

282239 

22.13 

32450 

30.32 

11916 

41.97 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

2-4B1RE 

331564 

22.50 

22993  * 

30.71 

17485 

42.40 

02 

2-4B2RE 

237883  * 

22.48 

21264  * 

30.66 

19116 

42.38 

03 

2-5B2 

314358 

22.53 

63766 

30.72 

20580 

42.37 

04 

2-5B2RE 

273800  * 

22.48 

56866 

30.70 

19748 

42.42 

05 

2-6B1 

347269 

22.61 

67259 

30.79 

18006 

42.42 

06 

2-6B2 

329982 

22.52 

77467 

30.71 

21156 

42.36 

07 

2-7B1 

381206 

22.51 

113025 

30.72 

19703 

42.35 

08 

2-7B2 

380765 

22.52 

80209 

30.71 

23194 

42.36 

09 

2-8B1 

328878 

22.49 

42575 

30.70 

17257 

42.36 

10 

2-8B2 

360482 

22.50 

79811 

30.72 

21680 

42.40 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  -  Chrysene-dl2 

15 6  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-2 


3/90 


SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 

Lab  File  ID  (Standard):  B5141 _ 

Instrument  ID:  HP.B 


8B 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  9320415 

SAS  NO.:  _  SDG  NO.:  _ 

Date  Analyzed:  10/04/93 
Time  Analyzed:  1208 


ISl(DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

RT  i 

12  HOUR  STD 

78233 

11.90 

369452 

15.07 

221861 

19.18 

UPPER  LIMIT 

156466 

12.40 

738904 

15.57 

443722 

19.68 

LOWER  LIMIT 

39116 

11.40 

184726 

14.57 

110930 

18.68 

EPA  SAMPLE 

NO. 

EB-3RE 

74374 

12.13 

341048 

15.36 

192388 

19.49 

151  (DCS)  =  1, 4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene -d 8 

153  (ANT)  =  Ac enaphthe ne -d 1 0 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

★  Values  outside  of  QC  limits. 


0000232 


page  1  of  1 


FORM  VIII  SV-1 


3/90 


8C 


8B 

SEMXVOLATHiE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 - 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232_  SAS  No.: 

Lab  File  ID  (Standard):  B5141 _ 

Instrument  ID:  HP.B  _ 


SDG  No. : 


Date  Analyzed:  10/04/93 
Time  Analyzed:  1208 


ISl (DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

u 

1 

12  HOUR  STD 

78233 

11.90 

369452 

15.07 

221861 

19.18 

UPPER  LIMIT 

156466 

12.40 

738904 

15.57 

443722 

19.68 

LOWER  LIMIT 

39116 

11.40 

184726 

14.57 

110930 

18.68 

EPA  SAMPLE 

NO. 

— - -  - - 

EB-2RE 

64010 

12.02 

289290 

15.21 

169553 

19.33 

151  (DCB)  =  l,4-Dichlorobenzene-d4 

15 2  (NET)  =  Naphthalene-d8 

15 3  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  «  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


SEHJVOIATTLE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ . 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No.:  18232_ 

Lab  File  ID  (Standard)  :  B5141  _ . 

Instrument  ID:  HP.B 


8C 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ _ 

Date  Analyzed:  10/04/93 
Time  Analyzed:  1208 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  # 

IS5 (CRY) 
AREA  # 

RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  5 

RT  # 

12  HOUR  STD 

UPPER  LIMIT 

LOWER  LIMIT 

420009 

840018 

210004 

22.50 

23.00 

22.00 

71897 

143794 

35948 

30.70 

31.20 

30.20 

25105 

50210 

12552 

42.37 

42.87 

41.87 

EPA  SAMPLE 

NO. 

i 

EB-2RE 

344017 

22.64 

93552 

30.85 

29537 

42.55 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LONER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-2 


3/90 


1 


8B 

SEMXVOIATXLE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  KT  SUMMARY 
Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  File  ID  (Standard):  B5153 _  Date  Analyzed:  10/05/93 

Instrument  ID:  HP.B  Time  Analyzed:  1132 _ 


ISl (DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (NRT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  * 

RT  # 

12  HOUR  STD 

72322 

11.84 

369634 

15.02 

232123 

19.13 

UPPER  LIMIT 

144644 

12.34 

739268 

15.52 

464246 

19.63 

LOWER  LIMIT 

36161 

11.34 

184817 

14.52 

116062 

18.63 

EPA  SAMPLE 

NO. 

SBLK64 

54090 

11.83 

264526 

15.00 

157499 

19.10 

I  ISl  (DCB)  =  l,4-Dichlorobenzene-d4 

1  IS2  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

^  IS3  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

I  AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

I  RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

I  RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

I  #  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

{  *  Values  outside  of  QC  limits. 

1 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


SEKTVOLATXLE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  1823_2__ 

Lab  File  ID  (Standard):  B5153 _ 

Instrument  ID:  HP .B 


8C 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  9320415 

SAS  No .  :  _  SDG  No .  :  _ 

Date  Analyzed:  10/05/93 
Time  Analyzed:  1132 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  # 

IS5(CRY) 
AREA  # 

RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  # 

RT  * 

12  HOUR  STD 

387058 

22.44 

75337 

30.60 

33534 

42.21 

UPPER  LIMIT 

774116 

22.94 

150674 

31.10 

67068 

42.71 

LOWER  LIMIT 

193529 

21.94 

37668 

30.10 

16767 

41.71 

i 

EPA  SAMPLE 

NO. 

SBLK64 

329613 

22.42 

77041 

30.57 

39315 

42.14 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

15 5  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  ~  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  4*  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  »  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


O000241 
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FORM  VXII  SV-2 


3/90 


8B 

SEMXVOLATTTiK  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  File  ID  (Standard):  B5153 _  Date  Analyzed:  10/05/93 

Instrument  ID:  HP  .B  Time  Analyzed :  1132 


ISl (DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

RT  * 

12  HOUR  STD 

72322 

11.84 

369634 

15.02 

232123 

19.13 

UPPER  LIMIT 

144644 

12.34 

739268 

15.52 

464246 

19.63 

LOWER  LIMIT 

36161 

11.34 

184817 

14.52 

116062 

18.63 

EPA  SAMPLE 

NO. 

SBLK64 

54090 

11.83 

264526 

15.00 

157499 

19.10 

151  (DCB )  =  1, 4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NET)  =  Naphthalene -d 8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 

Lab  File  ID  (Standard):  B5153 _ 

Instrument  ID:  HP.B 


8C 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  10/05/93 
Time  Analyzed:  1132 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  # 

IS5(CRT) 
AREA  # 

RT  # 

IS6(PRY) 
AREA  i 

RT  # 

12  HOUR  STD 

387058 

22.44 

75337 

30.60 

33534 

42.21 

UPPER  LIMIT 

774116 

22.94 

150674 

31.10 

67068 

42.71 

LOWER  LIMIT 

193529 

21.94 

37668 

30.10 

16767 

41.71 

EPA  SAMPLE 

NO. 

SBLK64 

329613 

22.42 

77041 

30.57 

39315 

42.14 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  qc  limits. 


0000235 

j 
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FORM  VIII  SV-2 


3/90 


8B 

SEMTVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18281  SAS  No . : 

Lab  File  ID  (Standard):  B5164 _ 

Instrument  ID:  HP.B 


Contract:  9320415 

SAS  No,  :  _  SDG  No.:  _ 

Date  Analyzed:  10/06/93 
Time  Analyzed:  1317 


ISl (DCB) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

55167 

11.88 

UPPER  LIMIT 

110334 

12.38 

LOWER  LIMIT 

27584 

11.38 

EPA  SAMPLE 

NO. 

SBLK65 

39799 

11.81 

IS2  (NPT) 


290484  15.10 
580968  15.60 
145242  14.60 


IS3 (ANT) 

AREA  #  RT 

191293  19.21 

382586  19.71 

95646  18.71 


194361  15.00 


122178 


19.09 


151  (DCB)  =  1, 4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


H00176 
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form  viii  sv-1 


8C 

SEMIVOIATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  File  ID  (Standard):  B5164 _  Date  Analyzed:  10/06/93 

Instrument  ID:  HP.B  Time  Analyzed:  1317 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

RT  # 

IS5 (CRY) 
AREA  # 

RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

366947 

22.52 

72126 

30.59 

31511 

42.04 

UPPER  LIMIT 

733894 

23.02 

144252 

31.09 

63022 

42.54 

LOWER  LIMIT 

183474 

22.02 

36063 

30.09 

15756 

41.54 

EPA  SAMPLE 

NO. 

SBLK65 

281092 

22.40 

78765 

30.51 

33995 

42.00 

154  (PHN)  =  Phenanthrene~dl 0 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

15 6  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


f '  n  0  0 1  7  7 


page  1  of  1 


FORM  VIII  SV-2 


3/90 


8B 

SEMXVOIATXLE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Lab  File  ID  (Standard):  B5164 _ 


Instrument  ID:  HP.B 


SDG  No. : 


Date  Analyzed:  10/06/93 
Time  Analyzed:  1317 


ISl(DCB)  IS2 (NPT)  IS3 (ANT) 

AREA  #  RT  #  AREA  #  RT  #  AREA  i 


12  HOUR  STD 
UPPER  LIMIT 
LOWER  LIMIT 


55167  11.88 
110334  12.38 
27584  11.38 


290484  15.10 
580968  15.60 
145242  14.60 


191293  19.21 

382586  19.71 

95646  18.71 


EPA  SAMPLE 


01  1-3B2 
02  1-3B3 
03  1-4B3 
04  2-1B2 
05  2-1B3 
06  2-2B2 
07  2-2B3D 
08  SBLK65 


41804 

37157 

35861 

47041 

50358 

50754 

39964 

39799 


11.79 

11.81 

11.93 

11.83 

11.82 

11.78 

11.81 

11.81 


205414 

181254 

181329 

231955 

251870 

252297 

198962 

194361 


14.96 

14.98 

15.12 

15.02 

15.01 

14.95 

14.98 

15.00 


130542 

117462 

119886 

145382 

157506 

150848 

129806 

122178 


19.07 

19.08 

19.22 

19.11 

19.11 

19.06 

19.08 

19.09 


151  (DCB )  =  1, 4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-1 


SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 

Lab  File  ID  (Standard):  B5164 _ 

Instrument  ID:  HP.B 


8C 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  932Q415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ _ 

Date  Analyzed:  10/06/93 
Time  Analyzed:  1317 


IS4 (PHN) 
AREA  # 

*#= 

l 

IS5(CRY) 
AREA  # 

KT  # 

IS6(PRY) 
AREA  # 

RT  i 

12  HOUR  STD 

366947 

22.52 

72126 

30.59 

31511 

42.04 

UPPER  LIMIT 

733894 

23.02 

144252 

31.09 

63022 

42.54 

LOWER  LIMIT 

183474 

22.02 

36063 

30.09 

15756 

41.54 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

1-3B2 

286286 

22.38 

76066 

30.48 

30615 

41.93 

02 

!  1-3B3 

271525 

22.40 

74684 

30.50 

26157 

41.97 

03 

1-4B3 

271803 

22.52 

72308 

30.62 

25875 

42.11 

04 

2-1B2 

307182 

22.42 

79841 

30.51 

29081 

41.96 

05 

2-1B3 

336800 

22.41 

89310 

30.53 

36669 

41.97 

06 

2-2B2 

301412 

22.36 

72934 

30.46 

25599 

41.88 

07 

2-2B3D 

297785 

22.40 

67952 

30.49 

25685 

41.96 

08 

SBLK65 

281092 

22.40 

78765 

30.51 

33995 

42.00 

15 4  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

15 6  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


0000237 

1 
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FORM  VTII  SV-2 


3/90 


8B 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  File  ID  (Standard):  B5178 _  Date  Analyzed:  10/07/93 

Instrument  ID:  HP.B  Time  Analyzed:  0316 


ISl (DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

RT  * 

12  HOUR  STD 

56649 

11.84 

295359 

15.03 

184795 

19.12 

UPPER  LIMIT 

113298 

12.34 

590718 

15.53 

369590 

19.62 

LOWER  LIMIT 

28324 

11.34 

147680 

14.53 

92398 

18.62 

EPA  SAMPLE 

NO. 

01 

2-5B1RE 

39337 

11.83 

200546 

15.01 

133486 

19.11 

02 

2-7B1RE 

39034 

11.83 

236093 

15.02 

148677 

19.12 

03 

2-8B1RE 

45503 

11.84 

227588 

15.02 

137214 

19.13 

04 

2-8B2KE 

37995 

11.81 

198975 

14.98 

132372 

19.08 

151  (DCB)  =  1, 4-Dichlorobenzene-d4 

152  (MPT)  =  Naphthalene-d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 
RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 


#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

★  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 

Lab  File  ID  (Standard):  B5178 _ 

Instrument  ID:  HP.B 


8C 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 
Contract:  9320415 

SAS  NO .  :  _  SDG  NO .  :  _ 

Date  Analyzed:  10/07/93 
Time  Analyzed:  0316 


t 


p 


i 

» 

P 

P 

j 

p 

i 


IS4 (PHN) 

IS5 (CRY) 

IS6 (PRY) 

AREA  # 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

362665 

22.44 

72932 

30.53 

24371 

42.08 

UPPER  LIMIT 

725330 

22.94 

145864 

31.03 

48742 

42.58 

LOWER  LIMIT 

181332 

21.94 

36466 

30.03 

12186 

41.58 

EPA  SAMPLE 

NO. 

2 -5B IRE 

295044 

22.41 

64348 

30.53 

27876 

42.04 

2-7B1RE 

298133 

22.44 

81259 

30.54 

30950 

42.04 

2-8B1RE 

266618 

22.44 

39205 

30.56 

21206 

42.11 

2-8B2RE 

281799 

22.40 

67461 

30.51 

26927 

42.03 

15 4  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene -dl2 

15 6  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VTII  SV-2 


3/90 


8B 

SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
Lab  File  ID  (Standard) :  B7356.D 
Instrument  ID:  HPB 


STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 

Contract:  9420972 
SASNo.:  SDG  No. :  20316 

Date  Analyzed:  04/18/94 
Time  Analyzed:  1414 


12  HOUR  STD 
UPPER  LIMIT 
LOWER  LIMIT 

NYSDEC 
SAMPLE  NO. 

SBLK25 

IS1 (DCB) 
AREA  # 

47819 

95638 

23910 

44115 

RT  # 

10.34 

10.84 

9.84 

10.33 

■^nsn 

1 

RT  # 

17.73 

18.23  . 

17.23 

17.72 

..  .  ...  •  .  - 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

i  ' 

151  (DCB)  =  1,4 -Dichlorobenzene -d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +100%  of  internal  standard  area 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area 
RT  UPPER  LIMIT  =  +  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 
RT  LOWER  LIMIT  =  -  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-1 


<1000189  NYSDEC  ASP  12/91 


8C 

SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
Lab  File  ID  (Standard):  B7356.D 
Instrument  ID:  HPB 


STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 

Contract:  9420972 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Date  Analyzed:  04/18/94 
Time  Analyzed:  1414 


01 

02 

12  HOUR  STD 
UPPER  LIMIT 
LOWER  LIMIT 

NYSDEC 
SAMPLE  NO. 

SBLK25 

IS4 (PHN) 
AREA  # 

250806 

501612 

125403 

258286 

RT  # 

20.98 

21.48 

20.48 

20.97 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

IS5  (CRY) 
AREA  # 

83736 

167472 

41868 

121488 

RT  # 

27.59 

28.09 

27.09 

27.59 

IS6  (PRY) 
AREA  # 

29105 

58210 

14552 

56782 

RT  # 

35.67 

36.17 

35.17 

35.67 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +100%  of  internal  standard  area 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area 
RT  UPPER  LIMIT  =  +  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 
RT  LOWER  LIMIT  =  -  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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Oi_> 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 
Lab  File  ID  (Standard) :  B7391.D  ■ 
Instrument  ID:  HPB 


SDG  No. :  20316 


Date  Analyzed:  04/20/94 
Time  Analyzed:  1310 


IS1 (DCB)  I  IS2 (NPT)  I  IS3 (ANT)  j- 

AREA  #  RT  #  AREA  #  RT  #  AREA  #  RT  # 
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FORM  VIII  SV-1 


0000191 


NYSDEC  ASP  12/91 


8C 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
Lab  File  ID  (Standard) :  B7391.D 
Instrument  ID:  HPB 


Contract:  9420972 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Date  Analyzed:  04/20/94 
Time  Analyzed:  1310 


01 

02 

03 

12  HOUR  STD 
UPPER  LIMIT 
LOWER  LIMIT 

NYSDEC 
SAMPLE  NO. 

FIELDBL#7 

EQUIPBL#7 

IS4 (PHN) 
AREA  # 

241106 

482212 

120553 

229638 

228744 

RT  # 

20.89 

21.39 

20.39 

20.91 

21.06 

IS5 (CRY) 
AREA  # 

43680 

87360 

21840 

79757 

72458 

RT  # 

27.44 

27.94 

26.94 

27.48 

27.63 

IS6 (PRY) 
AREA  # 

20266 

40532 

10133 

25834 

20914 

RT  # 

35.43 

35.93 

34.93 

35.46 

35.60 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

! '  1  1  1 1  - 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +100%  of  internal  standard  area 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area 
RT  UPPER  LIMIT  =  +  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 
RT  LOWER  LIMIT  =  -  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


(sceom 
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8B 

SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
Lab  File  ID  (Standard):  F9913.D 
Instrument  ID :  HPF 


STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 

Contract :  9420972 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Date  Analyzed:  04/21/94 
Time  Analyzed:  1036 


ISl(DCB) 
AREA  # 

RT  # 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

RT  # 

IS3 (ANT) 
AREA  # 

RT  # 

12  HOUR  STD 

45098 

9.19 

194509 

12.29 

115176 

16.82 

UPPER  LIMIT 

90196 

9.69 

389018 

12.79 

230352 

17.32 

LOWER  LIMIT 

22549 

8.69 

97254 

11.79 

57588 

16.32 

NYSDEC 
SAMPLE  NO. 

01 

SBLK14 

44202 

9.14 

194396 

12.28 

111774 

16.85 

02 

MSB 

42409 

9.14 

195048 

12.28 

109261 

16.81 

03 

2-003-1 

51582 

9.16 

216590 

12.30 

134373 

16.83 

04 

2-003-2 

45694 

9.18 

193266 

12.29 

112685 

16.83 

05 

2-003-3 

45998 

9.18 

188146 

12.30 

113899 

16.85 

06 

1-002-1 

39039 

9.17 

170003 

12.31 

100230 

16.82 

07 

1-002-2 

49610 

9.16 

197445 

12.32 

121308 

16.87 

08 

1-002-3 

42991 

9.15 

186495 

12.29 

108854 

16.85 

09 

1-002-3DUP 

44744 

9.15 

203516 

12.27 

114420 

16.82 

10 

3-005-1 

43174 

9.15 

184797 

12.27 

99823 

16.82 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

151  (DCB)  =  l,4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene -d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +100%  of  internal  standard  area 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area 
RT  UPPER  LIMIT  =  +  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 
RT  LOWER  LIMIT  =  -  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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8C 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Lab  File  ID  (Standard):  F9913.D  Date  Analyzed:  04/21/94 

Instrument  ID:  HPF  Time  Analyzed:  1036 


12  HOUR  STD 
UPPER  LIMIT 
LOWER  LIMIT 

NYSDEC 
SAMPLE  NO. 

SBLK14 

MSB 

2-003-1 

2-003-2 

2- 003-3 
1-002-1 
1-002-2 
1-002-3 
1-002-3DUP 

3- 005-1 

IS4 (PHN) 
AREA  # 

218985 

437970 

109492 

224802 

242115 

277176 

236342 

237914 

209457 

257072 

238988 

221648 

229868 

RT 

20.59 
21.09 
20.09 

20.62 

20.60 
20.62 
20.60 
20.62 

!  20.58 
20.62 
20.59 
20.59 
20.59 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

IS5 (CRY) 

IS6 (PRY) 

AREA  # 

RT  # 

AREA  # 

RT  # 

78448 

27.72 

36027 

34.79 

156896 

28.22 

72054 

35.29 

39224 

27.22 

18014 

34.29 

mmmm 

li 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

1! 

II 

II 

120936 

27.71 

54649 

34.76 

115755 

27.73 

59882 

34.82 

108331 

27.71 

37050 

34.81 

143889 

27.72 

50707 

34.79 

109840 

27.78 

35611 

34.87 

141473 

27.69 

39266 

34.74 

112125 

27.69 

39025 

34.72 

107640 

27.67 

36118 

34.74 

109027 

27.69 

35257 

34.73 

123005 

27.69 

33818 

34.69 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +100%  of  internal  standard  area 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area 
RT  UPPER  LIMIT  =  +  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 
RT  LOWER  LIMIT  =  -  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 

page  01  of  01 
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8B 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
Lab  File  ID  (Standard) :  F0016.D 
Instrument  ID:  HPF 


AREA  AND  RT  SUMMARY 

Contract:  9420972 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Date  Analyzed:  04/29/94 
Time  Analyzed:  1232 


01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

12  HOUR  STD 
UPPER  LIMIT 
LOWER  LIMIT 

NYSDEC 
SAMPLE  NO. 

3-005-3MS 

3-005-3MSD 

BG-001-1 

BG-001-2 

BG-001-3 

3-005-2 

IS1 (DCB) 
AREA  # 

50248 

100496 

25124 

44981 

42841 

42465 

46390 

47860 

46358 

RT  # 

8.93 

9.43 

8.43 

8.92 

8.95 

8.94 

8.92 

8.93 
8.92 

IS2 (NPT) 
AREA  # 

186037 

372074 

93018 

162194 

188801 

183079 

188017 

207611 

198175 

RT  # 

12.03 

12.53 

11.53 

12.04 

12.07 

12.04 

12.01 

12.03 

12.04 

IS3  (ANT) 
AREA  # 

116622 

233244 

58311 

95628 

116336 

109605 

110852 

119250 

117525 

RT  # 

16.59 
17.09 
16.09 

16.58 

16.60 
16.57 
16.57 
16.57 
16.60 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

151  (DCB)  =  1, 4 -Dichlorobenzene -d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene -d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +100%  of  internal  standard  area 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area 
RT  UPPER  LIMIT  =  +  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 
RT  LOWER  LIMIT  =  -  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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NYSDEC  ASP  12/91 


8C 

SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
Lab  File  ID  (Standard) :  F0016.D 
Instrument  ID:  HPF 


STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 

Contract:  9420972 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Date  Analyzed:  04/29/94 
Time  Analyzed:  1232 


01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


12  HOUR  STD 
UPPER  LIMIT 
LOWER  LIMIT 

NYSDEC 
SAMPLE  NO. 

3-005-3MS 

3 -005-3MSD 

BG-001-1 

BG-001-2 

BG-001-3 

3-005-2 

IS4 (PHN) 
AREA  # 

235865 

471730 

117932 

201814 

220384 

211423 

229671 

247058 

238651 

RT  # 

20.36 
20.86 
19.86 

20.34 

20.37 
20.36 

20.35 
20.33 

20.36 

IS5 (CRY) 
AREA  # 

77201 

154402 

38600 

94156 

114408 

97849 

114837 

124217 

110722 

RT  # 

27.35 

27.85 

26.85 

27.37 
27.40 

27.38 
27.37 

27.36 

27.37 

IS6 (PRY) 
AREA  # 

38808 

77616 

19404 

49547 

61984 

49628 

52365 

59220 

45294 

RT  # 

34.02 

34.52 

33.52 

34.05 

34.08 

34.02 

34.05 

34.00 

34.05 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +100%  of  internal  standard  area 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area 
RT  UPPER  LIMIT  =  +  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 
RT  LOWER  LIMIT  =  -  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 

#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Lab  File  ID  (Standard) :  F0047.D  Date  Analyzed:  05/03/94 

Instrument  ID:  HPF  Time  Analyzed:  1051 


8C 

SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
Lab  File  ID  (Standard):  F0047.D 
Instrument  ID:  HPF 


STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 

Contract:  9420972 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Date  Analyzed:  05/03/94 
Time  Analyzed:  1051 


01 

02 

IS4 (PHN) 
AREA  # 

252892 

505784 

126446 

181230 

RT  # 

33.82 

34.32 

33.32 

33.80 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +100%  of  internal  standard  area 
AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area 
RT  UPPER  LIMIT  =  +  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 
RT  LOWER  LIMIT  =  -  0.50  minutes  of  internal  standard  RT 


#  Column  used  to  flag  values  outside  QC  limits  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-2 


0000108 


SEMIVOLATILE  INTERNAL 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707_ 

I,gb  File  ID  (Standard)  :  F0490 - . 

Instrument  ID :  HP .  F _ 


8B 

STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 

Contract :  9420972 _ 

SAS  No .  :  _  SDG  No .  :  - 

Date  Analyzed:  05/26/94 
Time  Analyzed:  1043 


IS1 (DCB) 


1 

AREA  # 

|  RT 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

|  12  HOUR  STD| 

50905 

|  8.63 

|  UPPER  LIMIT | 

101810 

j  9.13 

j  LOWER  LIMIT j 

25452 

j  8.13 

j  EPA  SAMPLE  | 

!  NO.  j 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

il 

11 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

It 

II 

II 

II 

II 

11 

It 

II 

It 

II 

II 

|  _  = - 

Oljoi-MWl  | 

35882 

j  8.65 

02 | 01-MW2  i 

34014 

|  8.63 

03  j  02-MW1  | 

47723 

j  8.64 

04  |  02  -MW2  I 

33232 

j  8.63 

05 | EQUIPBLK  j 

37164 

j  8.64 

06 j STATION  j 

39895 

j  8.63 

07 | SBLK71  | 

35589 

j  8.63 

IS2 (NPT) 

IS3 (ANT) 

1 

AREA  # 

|  RT  # 

AREA  # 

|  RT 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

11 

II 

| - 

185659 

j  11. 71 

134912 

|  16.23 

371318 

j  12.21 

269824 

j  16.73 

92830 

j 11.21 

67456 

j 15.73 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

—  — 

1 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

1 

142972 

j 11.73 

93975 

j 16.24 

156243 

|11. 73 

94272 

j 16.22 

187626 

j 11.72 

118121 

| 16.26 

163537 

j 11.71 

102785 

| 16.22 

162862 

j 11.72 

99176 

j 16.23 

190792 

j 11.73 

116487 

| 16 .24 

154189 

j 11.72 

94210 

j 16.24 

151  (DCB)  =  l , 4-Dichlorobenzene-d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene-d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene-dlO 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-1 


3/90 


8C 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707 

Lab  File  ID  (Standard)  :  F0490 _ 

Instrument  ID:  HP. F 


Contract :  9420972 _ 

SAS  No  .  :  _  SDG  No .  :  _ 

Date  Analyzed:  05/26/94 
Time  Analyzed:  1043 _ 


1  1 

IS4 (PHN) 

1 

IS5 (CRY) 

1  1 

IS6 (PRY) 

1 

1  1 

AREA 

#|  RT  # 

AREA  # 

|  RT  #| 

AREA 

#|  RT 

#1 

1  ============  1 

_  j  = - 

1  =======  1 

~  | - 

=  | 

j  12  HOUR  STD  j 

269935 

[19.97 

94062 

[26.87  | 

46504 

[32.97 

j  UPPER  LIMIT) 

539870 

[20.47 

188124 

[27.37  | 

93008 

[33.47 

j  LOWER  LIMIT  j 

134968 

[19.47 

47031 

j  26 . 37  j 

23252 

j 32.47 

1  ============  1 

= | ======= 

l =======  1 

-  | - 

=  | 

|  EPA  SAMPLE  | 

1 

1  l 

1 

NO. 

1 

1  1 

1 

1  ============  1 

-  | - 

l =======  1 

-  | - 

=  | 

01 | 01-MW1  | 

205732 

j 19 . 99 

119738 

[26.89  | 

45536 

[33.00 

02  j  01-MW2  j 

201845 

j 19 . 97 

108176 

[26.89  j 

48670 

[32.96 

03  j  02 -MW1  j 

260736 

j 19 . 99 

120415 

[26.89  j 

52572 

[33.01 

04  j  02 -MW2  j 

227401 

j 19 . 97 

146788 

[26.87  j 

61709 

[32.96 

05  j  EQUIPBLK  j 

210892 

j 19 . 98 

114905 

j  26 . 88  j 

40825 

[32.99 

06 [STATION  | 

241384 

| 19 . 99 

136485 

[26.90  | 

53935 

j  33 . 01 

07  j  SBLK71  j 

206493 

j 19 . 98 

1  1 

108994 

[26.86 

1  1 

53779 

| 32 . 93 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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3/90 


8B 

SEMIVOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707 

Lab  File  ID  (Standard) :  F0520 _ 

Instrument  ID:  HP . F _ 


Contract :  9420972 _ 

SAS  No .  :  _  SDG  No .  :  _ 

Date  Analyzed:  05/27/94 
Time  Analyzed:  1123 _ 


1  1 

ISl (DCB)  j 

1 

IS2 (NPT)  | 

[  IS3 (ANT) 

1 

1  1 

AREA  #j 

RT  #| 

AREA  #|  RT  # 

AREA  #|  RT  # 

1— = — ==-==- 1 

==========1 

======= | 

========== | ======= 

- - 

|  12  HOUR  STD| 

59334  | 

8.59  | 

252055  j 11 . 67 

142841 

j 16 . 18 

|  UPPER  LIMIT | 

118668  j 

9.09  j 

504110  j 12.17 

285682 

j 16 . 68 

|  LOWER  LIMIT] 

29667  j 

8.09  j 

126028  j 11 . 17 

71420 

1 15 . 68 

1  ============  1 

==========  1 

======= l 

========== | ======= 

BShbUi 

=  j - 

|  EPA  SAMPLE  | 

1 

1 

1 

■■ 

j  NO.  j 

1 

l 

1 

! 

========== | 

=======  1 

========== | ======= 

= | ======= 

01 | 03 -MW1  j 

41616  j 

8.58  | 

177057  j 11 . 66 

102649 

j 16.20 

02  j  03  -MW2  | 

34423  ] 

8.61  j 

171467  |11. 69 

100113 

| 16 . 18 

03 (MSB  j 

39785  j 

8.61  | 

164965  j 11 . 67 

101722 

| 16.18 

04  j  03 -MWMS  j 

43022  j 

8.60  j 

177035  j 11 . 70 

101192 

j 16 . 19 

05  j  03 -MWMSD  j 

36107  j 

8.59  j 

179845  j 11 . 67 

1  ... 

105232 

j 16.18 

151  (DCB)  =  1,4 -Dichlorobenzene -d4 

152  (NPT)  =  Naphthalene -d8 

153  (ANT)  =  Acenaphthene - dl 0 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 


0000J31 


page  1  of  1 


FORM  VIII  SV-1 


3/90 


8C 

SEMI  VOLATILE  INTERNAL  STANDARD  AREA  AND  RT  SUMMARY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ Contract:  9420972 - 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No .  :  20707  .  SAS  No .  :  _  SDG  No .  :  - 

Lab  File  ID  (Standard)  :  F0520 _  Date  Analyzed:  05/27/94 

Instrument  ID:  HP.F  Time  Analyzed:  1123 - 


1  1 

1  1 

IS4 (PHN) 
AREA  # 

1  l 

|  RT  #| 

IS5 (CRY) 
AREA  # 

|  RT  # 

IS6 (PRY) 
AREA  # 

|  RT  #| 

| ======= | 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

It 

II 

II 

II 

j  12  HOUR  STD | 

299410 

j  19 . 93  | 

119101 

| 2  6 . 84 

j  49196 

j  32 . 89  | 

j  UPPER  LIMIT] 

598820 

j  20 . 43  j 

238202 

j  27 . 34 

1  98392 

|  33 . 3 9  j 

j  LOWER  LIMIT  j 

149705 

j  19 . 43 

59550 

j  26 .34 

|  24598 

j  32 . 39  j 

1  ============  1 

1  =======  1 

|  EPA  SAMPLE  | 

|  NO.  | 

1  ============  1 

1  1 

1  1 

1  =======  1 

ll 

ii 

ti 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

j  03 -MW1  1 

220680 

|  19.94  | 

128451 

[26.83 

j  37985 

j  32.87  | 

|  03  -MW2 

228965 

j 19.91  j 

118906 

j  26 . 83 

|  35186 

|  32 . 88  j 

|  MSB  | 

213951 

j 19 . 93  j 

114940 

j  26 . 81 

|  36576 

(32.84  | 

| 03 -MWMS  | 

213904 

j 19 .92  j 

119490 

j  26 . 81 

j  34130 

j  32 . 87  | 

03-MWMSD  | 

1  J 

224364 

j  19 . 91  j 

121471 

j  26 . 82 

35199 

(32.85  j 

154  (PHN)  =  Phenanthrene-dlO 

155  (CRY)  =  Chrysene-dl2 

156  (PRY)  =  Perylene-dl2 

AREA  UPPER  LIMIT  =  +  100%  of  internal  standard  area. 

AREA  LOWER  LIMIT  =  -  50%  of  internal  standard  area. 

RT  UPPER  LIMIT  =  +0.50  minutes  of  internal  standard  RT . 

RT  LOWER  LIMIT  =  -0.50  minutes  of  internal  standard  RT. 

#  Column  used  to  flag  internal  standard  area  values  with  an  asterisk. 

*  Values  outside  of  QC  limits. 
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FORM  VIII  SV-2 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 


EPA  SAMPLE  NO.J 


PBLK03 


I 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5 . 0 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  PBLK03 

Lab  Pile  ID:  _ 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  04/12/94 
Date  Analyzed:  04/24/94 
Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - aloha-BHC 

1  1 

1  1-7|U 

319-85-7 - beta-BHC 

1  1-7|U 

319-86-8 - delta-BHC 

_l  1.7|U 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

1  1-7|U 

76-44-8 - HePtachlor 

1  1  •  7  |  U 

309-00-2 - Aldrin 

1  1  •  7  |  U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  1  *  7  |  U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  1  •  7  |  U 

60-57-1 - Dieldrin 

|  3 . 3  |  U 

72-55-9 - 4.4'  -DDE 

|  3 . 3  |  U 

72-20-8 - Endrin 

|  3 . 3  |  U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

|  3 . 3  |  U 

72-54-8 - 4.4'  -DDD 

|  3 . 3  |  U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

_l  3 . 3  |  U 

50-29-3 - 4.4' -DDT 

|  3 . 3  |  U 

72-43-5 - Methoxvchlor 

j  17  |U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

|  3 . 3  |  U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

|  3 . 3  |  U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

J  1  •  7  |  U 

510  3-74-2 - qamma-Chlordane 

_l  1 • 7  |  U 

8001-35-2 - Toxaphene 

|  170  |U 

12674-11-2 - Aroclor- 1016 

|  33  |U 

11104-28-2 - Aroclor- 1221 

J  67  |U 

11141-16-5 - Aroclor- 123  2 

|  33  |U 

53469-21-9 - Aroclor- 1242 

|  33  |U 

126  72-2  9-6 - Aroclor- 1248 

J  33  |U 

11097-69-1 - Aroclor- 1254 

|  33  |U 

1109  6-82-5 - Aroclor- 1260 

1  33  |U 

1  .  -1 

FORM  I  PEST 


0000172 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I 
I 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


|  PBLK03 


£ib  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Simple  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Extraction: 


SAS  No 


I 


I 


( SepF/Cont/Sonc )  SEPF 

ncentrated  Extract  Volume:  10000  (uL) 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  PWB0  520/ff 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  05/20/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 


jection  Volume:  1.00  (uL)  Dilution  Factor:  _ 1 . 00 

C  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  _  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N_ 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

I  1 

|  0 . 050 | U  | 

319-85-7 - beta-BHC 

|  0 . 050 | U 

319-86-8 - del  ta-BHC 

|  0 . 050 | U  | 

58-89-9 - qarama-BHC  (Lindane) 

|  0 . 050 | U 

7  fi  -  4  4  -  8 - Heptachlor 

|  0 . 050 | U  | 

309-00-2 - Aldrin 

|  0 . 050 | U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

|  0 . 050 | U  | 

959-98-8 - Endosulfan  I 

|  0 . 050 | U 

60-57-1 - Dieldrin 

|  0 . 10 | U  | 

72-55-9 - 4 . 4  '  -DDE 

|  0 . 10  |  U 

72-20-8 - Endrin 

|  0 . 10 | U  | 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

|  0 . 10  |  U 

72-54-8 - 4.4'  -DDD 

|  0 . 10 1 U  | 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

|  0 . 10  |  U 

50-29-3 - 4.4'  -DDT 

|  0 . 10 | U  | 

72-43-5 - Methoxvchlor 

|  0 . 50  |  U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

|  0 . 10 | U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

|  0 . 10 | U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

|  0 . 0  50  |  U 

5103-7  4-2 - aamma-Chlordane 

|  0 . 050  |  U 

8001-35-2- - Toxanhene 

|  5 . 0  |  U 

12674-11-2 - Aroc  lor- 1016 

|  1 . 0  |  U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

|  2 . 0  |  U 

11141-16-5 - Aroc  lor- 1232 

|  1 . 0  |  U 

5  3469-21-9 - Aroc  lor- 1242 

|  1.0|U 

j  12672-29-6 - Aroclor-1248 

|  1 . 0  |  U 

110  97-69-1 - Aroc  lor- 12  54 

|  1  •  0 1  u 

1  11096-82-5 - Aroclor-1260 

1  1.0|U 

.  1  ...II 

1)000115 

FORM  I  PEST 


3/90 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  HATER  Lab  Sample  ID:  PBLK3448 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  _ 

^  %  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _  Date  Received:  _ 

1  Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SEPF  Date  Extracted:  09/22/93 

j  Concentrated  Extract  Volume:  10000  ( uL )  Date  Analyzed:  10/02/93 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL)  Dilution  Factor:  1 . 00 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


1 

1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  i 

|  0 . 050 | U 

“~l 

1  1 

319-85-7 - beta-BHC 

|  0 . 050 | U 

1 

1 

319-86-8 - de  lta-BHC 

|  0 . 0  50  |  U 

\  1 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

|  0.050 |U 

1 

1 

76-44-8 - Heptachlor 

|  0 . 050 | U 

1 

309-00-2 - Aldrin 

|  0 . 0  50  |  U 

1 

i  1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

|  0 . 0  50 [ U 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

|  0 . 050 | U 

1 

i 

60-57-1 - Dieldrin 

|  0 . 10 | U 

72-55-9 - 4,4'  -DDE 

|  0. 10  1  U 

1 

7  2-20-8 - Endrin 

|  0 . 10 | U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

|  0 . 10  |  U 

1 

1 

72-54-8 - 4 , 4  '  -DDD 

|  0 . 10  |  U 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

|  0 . 10  |  U 

1 

1 

50-29-3 - 4,4'  -DDT 

_|  0 . 10  |  U 

1 

7  2-4  3-5 - Methoxychlor 

_ |  0 . 50  |  U 

1 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

|  0 . 10  |  U 

1  1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_ |  0 . 10  |  U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_|  0 . 050  |  U 

5 103-74-2 - ---qamma-Chlordane 

|  0 . 050 | U 

!  i 

8001-35-2 - Toxaphene 

_|  5 . 0  |  U 

1 

i  i 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

_|  1 . 0  |  U 

i 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

_l  2 . 0  |  U 

1 

11141-16-5 - Aroclor- 1232 

_l  1 . 0 | U 

53469-21-9 - Aroclor- 1242  “ 

_|  1 . 0  |  U 

1 

i 

1267  2-29-6 - Aroclor- 1248 

_ |  1 . 0  |  u 

11097-6  9-1 - Aroclor- 12  54 

_|  1.0|u 

i 

1109  6-82-5 - Aroclor- 12  60 

|  1 . 0  |  u 

1 

i. 

1  1 

0000212 


EPA  SAMPLE  NO. 

I 

|  PBLK48 


FORM  I  PEST 


3/90 


i  u 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


"Lab  Name:  NYTEST  ENV  TNC _ _  Contrac 

|Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No 
Matrix.-  (soil/water)  SOIL 
jfiample  wt/vol,  38. a  (g/mL)  G _ 

M*  Hoisture:  -  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  5000  (uL) 


PBLK50 


Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 
pPC  Cleanup:  (Y/N)  Y 


CAS  NO 


COMPOUND 


_  Contract:  9320415  j _ 

— —  SAS  No—  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  PBLK3450 

Q. -  Lab  File  ID:  _ 

/N )  _  Date  Received: 

^°NC  Date  Extracted:  09/23/93 

-■ft00  (oL)  Date  Analyzed:  10/03 /93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

pH:  _.,5 . 0  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


epoxide 

I 


319-84-6 - alpha-BHC _ 

- beta-BHC  " 

319-86-8 - delta-BHC _ 

58-89-9  gamma-BHC  (Lindane) 

76  44-8 - Heptachlor 

3O9-00-2 - Aldrin _ 

1024-57-3  Heptachlor  epoxide 

959-98-8 - Endosulfan  I 

60-57-1 - Dieldrin _ 

72-55-9 - 4,4'  -  DDE _ 

7  2-20-8 - Endrin _ _ 

-?233-65-9 - Endosulfan  II 

72-54-8 - 4,4'  -DDD _ _ 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

50-29-3 - 4,4'  -  DDT _ 

72-43-5  Methoxychlor _ 

53494-70-5  Endrin  ketone _ 

7421-93-4  Endrin  aldehyde _ 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

5103-74-2 - gamma -Chi  ordane 

8001-35-2 - Toxaphene_ _ 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

11104-28-2 - Aroc  lor- 1221 _ 

11141-16-5 - Aroc  lor- 12  32 _ 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

11096-82-5 - Aroclor-1260 


1 

.  7 

lu 

1 

.  7 

|u 

1 

.  7 

|U 

1 

.  7 

|U 

1 . 

.  7 

|U 

1 

.  7 

|U 

1. 

.  7 

|U 

1 

.  7 

|U 

3  . 

3 

|U 

3 

.  3 

|U 

3. 

3 

|U 

3, 

.  3 

|U 

3. 

3  I 

|U 

3. 

.  3 

|U 

3. 

3  I 

u 

1  . 

8 

1 J 

3. 

3  I 

u 

3. 

3 

|U 

1 . 

7| 

u 

1 . 

7  | 

|U 

170 

1 

u 

33 

1 

u 

67 

1 

u 

33 

1 

u 

33 

1 

u 

33 

1 

u 

3  3 

I 

u 

33 

1 

u 

0000214 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


PBLK60 


Contract:  9320415 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  (sepF/Cont/Sonc)  SONC  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  5000_  (uL) 

Injection  Volume:  1.00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5 . 0 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  PBLK346 0 

G  Lab  File  ID:  _ 

/N)  _  Date  Received:  _ 

SONC  Date  Extracted:  09/22/93 

5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/13/93 

Dilution  Factor:  1.00 

5 . 0  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y__ 


CAS  NO, 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


319-84-6 - 

319-85-7 - 

319-86-8 - 

58-89-9 - 

76-44-8 - 

309-00-2 - 

1024-57-3 - 

959-98-8 - 

60-57-1 - 

72-55-9 - 

72-20-8 - 

33213-65-9 - 

72-54-8 - 

1031-07-8 - 

50-29-3 - 

72-43-5 - 

53494-70-5 - 

7421-36-3 - 

5103-71-9 - 

5103-74-2 - 

8001-35-2 - 

12674-11-2 - 

11104-28-2 - 

11141-16-5 - 

53469-21-9 - 

12672-29-6  — 

11097-69-1 - 

11096-82-5  — 


- alpha-BHC _ 

- beta-BHC _ 

- delta-BHC_ _ 

- gamma -BHC  (Lindane )_ 

- Heptachlor _ 

- Aldrin_ _ 

- Heptachlor  epoxide^ 

- Endosulfan  I _ 

- Dieldrin _ 

- 4 , 4  '  —DDE _ _ 

- Endrin _ 

- Endosulfan  II _ 

- 4 , 4 ' -DDD_ _ 

- Endosulfan  sulfate__ 

- 4 , 4 ' -DDT _ 

— -Methoxychlor _ 

- Endrin  ketone _ 

- Endrin  aldehyde _ 

- alpha-Chlordane _ 

- gamma-Chlordane _ ; 

- Toxaphene_ _ 

- Aroc lor- 101 6 _ 

- Aroclor-1221 _ 

- Aroclor-1232 _ 

- Aroclor-1242 _ 

- Aroc lor- 1 2  4  8 _ 

- Aroclor-1254 _ 

- Aroclor-1260  _ 


1.7 

U 

1.7 

U 

1.7 

U 

1.7 

u 

1.7 

u 

1.7 

u 

1.7 

u 

1.7 

u 

3.3 

u 

3.3 

u 

3.3 

u 

3.3 

u 

3.3 

u 

3.3 

u 

3.3 

u 

17 

u 

3.3 

u 

3.3 

u 

1.7 

u 

1.7 

u 

170 

u 

33 

u 

67 

u 

33 

u 

33 

u 

33 

u 

33 

u 

33 

u 

FORM  I  PEST 


I 


ID 


EPA  SAMPLE  NO 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


I 


|  PBLK63 


f 


I 


I 


ab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

ab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707 
atrix:  (soil/water)  WATER 
ample  wt/vol:  1000  (g/raL)  ML 

Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

xtraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SEPF 


Contract:  9420972 
SAS  No. :  _ 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  PWB0523A 

Lab  File  ID:  _ _ 

Date  Received:  _ 


Concentrated  Extract  Volume: 
■fcnjection  Volume:  1 . 00  (uL) 

JGPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH: 


10000  ( uL ) 


Date  Extracted:  05/23/94 
Date  Analyzed:  06/02/94 
Dilution  Factor:  1 ■ 00 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N_ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


Q 


319-84-6 - 

319-85-7 - 

319-86-8 - 

58-89-9 - 

76-44-8 - 

309-00-2 - 

1024-57-3 - 

959-98-8 - 

60-57-1 - 

72-55-9 - 

72-20-8 - 

33213-65-9 - 

72-54-8 - 

1031-07-8 - 

50-29-3 - 

72-43-5 - 

53494-70-5 - 

7421-93-4 - 

5103-71-9 - 

5103-74-2 - 

8001-35-2 - 

12674-11-2 - 

11104-28-2 - 

11141-16-5 - 

53469-21-9 - 

12672-29-6 - 

11097-69-1 - 

11096-82-5 — 


-alpha-BHC_ 

-beta-BHC _ 

-delta-BHC_ 

-gamma-BHC 


(Lindane ). 


-Heptachlor. 
-Aldrin _ 


-Heptachlor 
-Endosulf an 

-Dieldrin _ 

-4,4 ' -DDE _ 

-Endrin _ 


epoxide. 
I  _ 


-Endosulf an 

-4,4' -DDD _ 

-Endosulf an 
-4, 4'  -DDT. 


II 


sulfate 


-Methoxychlor _ 

-Endrin  ketone _ 

-Endrin  aldehyde 
-alpha- Chi ordane. 
-garama-Chlordane. 

-Toxaphene _ 

•-Aroclor- 1016 _ : 

-Aroclor-1221 _ 

--Aroclor- 1232 _ 

-Aroclor-1242 _ 

--Aroclor- 1248 _ 

-Aroclor- 12 54 _ 


- Aroclor-1260 


0 . 050 | U 
0.050  |  U 
0.050 | U 
0 . 050  |  U 
0.050 | U 
0 . 050  |  U 
0 . 050 | U 
0.050  |  U 
0 . 10  |  U 
0. 10|U 
0. 10  |  U 
0 . 10  |  U 
0 . 10  |  U 
0 . 10  |  U 
0 . 10  |  U 
0. 50  |  U 
0 . 10  |  U 
0.  10  |U 
0 . 050  |  U 
0.050  |U 
5 .0  |  U 
1 .0  |  U 
2 . 0  |  U 
1 .0|U 
1 . 0  |  U 
1.0  |U 
1 . 0  |  U 
1 . 0  |  U 


0000117 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  PBLK3467 


ERA  SAMPLE  NO, 


I 

|  PBLK67 


Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

j  %  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

! 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SEPF 

)  Concentrated  Extract  Volume:  1 0000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 


Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  09/27/93 
Date  Analyzed:  10/19/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5 . 0  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 
|  0 . 0  50  |  U 

1 

319-85-7 - be  ta-BHC 

|  0 . 0  50 | U 

319-86-8 - del  ta-BHC 

|  0.050  |  U 

1 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

|  0 .0  50  |  U 

76-44-8 - Heptachlor 

|  0.050|U 

1 

309-00-2 - Aldrin 

|  0 . 0  50  |  U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

|  0.050 | U 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

|  0 . 0  50  |  U 

60-57-1 - Dieldrin 

|  0 . 1 0  |  U 

1 

72-55-9 - 4 , 4  '  -DDE 

|  0 . 10 | U 

72-20-8 - Endrin 

|  0. 10  |U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

|  0. 10  |U 

72-54-8 - 4 , 4  '  -DDD 

|  0. 10|U 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

|  0 . 10 | U 

50-29-3 - 4.4'  -DDT 

_|  0 . 10  |  U 

72-43-5 - Me  thoxvchlo  r 

|  0. 50  |U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_|  0 . 10  |  U 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_ |  0. 10  |  U 

5103-7  1-9 - alpha-Chlordane 

_|  0 . 0  50 | U 

1 

5103-7  4-2 - qamma-Chlordane 

_ |  0 . 0  50  |  U 

8001-35-2 - Toxaphene 

_l  5 . 0 | U 

1 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

|  1.0  |U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

_l  2 . 0  |  U 

1 

11141-16-5 - Aroclo  r-  12  32 

_ |  1 . 0  |  U 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

|  1 . 0  |  U 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

_I  1.0|U 

11097-6  9-1 - Aroclor-12  54 

_|  1 . 0 | U 

11096-82-5 - Aroc  1  or-  12  60 

|  1.0|u 

1 

1 .  1  _  ... 

4 

! 

FORM  I  PEST  H000156  3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NC. 


I 

I 

I 

! 

P 

I 

1 

1 

2 


i 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  ( SepF /Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  ( uL } 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  5.0 


|  PBLK69 

9320415  j _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  PBLK3469 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/19/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 

1  1.7 |U 

1 

319-85-7 - be  ta-BHC 

1  1.7 |U 

319-86-8 - de  1  ta-BHC 

1  1 . 7  |  U 

1 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  1.7|U 

76-44-8 - Heptachlor 

J  1  •  7  j  U 

1 

309-00-2 - Aldrin 

1  1  •  7  |  U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

J  1  •  7  |  U 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  1  •  7  |  U 

60-57-1 - Dieldrin 

|  3. 3 | U 

1 

72-55-9 - 4,4'  -DDE 

|  3. 3  |  U 

72-20-8 - Endrin 

|  3 . 3  |  U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

|  3. 3  |  U 

72-54-8 - 4,4  '  -DDD 

|  3 . 3  |  U 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1  3 . 3  | 

50-29-3 - 4 , 4  '  -DDT 

J  3 . 3  |  U 

1 

72-43-5 - Methoxychlor 

J  17  |U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

J  3 . 3  |  U 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

J  3. 3 | U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

J  1 . 7  |  U 

1 

5103-74-2 - gamma-Chlordane 

J  1  •  7  |  U 

8001-35-2 - Toxaphene 

J  170  |U 

1 

12674-11-2 - --Aroclor-1016 

|  33  |U 

11104-2  8-2 - Aroclor-12  21 

J  67  |U 

1 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

J  33  |U 

53  4  6  9-21-9 - Aroclor-12  4  2 

J  33  |U 

1 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

J  33  |U 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

J  33  |U 

1 

11096-82-5 - Aroc  lor- 12  60 

|  33  |  U 

J  1 

I 

I 


FORM  I  PEST 


"000158 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No-:  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  vt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  PBLK2072 

Lab  File  ID:  _ _ 

Date  Received:  _ . 


Extraction:  (SepF/Cont/Sonc)  SEPF  _ 


Date  Extracted:  09/22/93 


Concentrated  Extract  Volume:  10000  (uL)  Date  Analyzed:  10/02 / 9 3 


Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5 . 0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Dilution  Factor:  1  *  00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

0.050 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

0.050 

u 

319-86-8 - delta-BHC 

0.050 

u 

58-89-9 - aamma-BHC  (Lindane) 

0.050 

u 

76-44-8 - Heptachlor 

0.050 

u 

309-00-2 - Aldrin 

0.050 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

0.050 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

0.050 

u 

60-57-1 - Dieldrin 

0.10 

u 

72-55-9 - 4, 4 '-DDE 

0.10 

u 

72-20-8 - Endrin 

0.10 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

0.10 

u 

72-54-8 - 4,4  '-DDD 

0.10 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

0.10 

u 

50-29-3 - 4,4  '-DDT 

0.10 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

0.50 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

0.10 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

0.10! 

u 

5 1 03-71-9 - alDha-chlordane 

0.050 

u 

Si  03-74-2 - aamma-Chlordane 

0.050 

u 

8001-35-2 - Toxaphene 

5.0 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016  -  *. 

1.0 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

2.0 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

1.0 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

1.0 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

1.0 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

1.0 

u 

1109  6-32-5 - Aroclor-1260 

1.0 

u 

0000213 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No, 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID :  PBLK2073 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  _ 

Date  Extracted:  09/22/93 


Extraction:  (SepF/Cont/Sonc)  SQNC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5  000  (uL)  Date  Analyzed:  10/02/93 

Injection  Volume:  1 ■ 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.0 


Dilution  Factor: 


1.00 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.7 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

1.7 

u 

319-86-8 - delta-BHC 

1.7 

U 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

1.7 

u 

76-44-3 - Heptachlor 

1.7 

U 

3  09-00-2 - Aldrin 

1.7 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1.7 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1.7 

u 

6  0-57-1 - Dieldrin 

3.3 

u 

72-55-9 - 4,4'  -DDE 

3.3 

u 

72-20-3 - Endrin 

3.3 

u 

33213-65-9 - Endcsulfan  II 

3.3 

u 

72-54-8 - 4,4'  -DDD 

3.3 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3.3 

u 

50-29-3 - 4,4'  -DDT 

3.3 

u 

7  2-43-5 - Methoxychlor 

17 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

3.3 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.3 

u 

5103-7 1-9 - alpha-Chlordane 

1.7 

u 

5103-74  -2 - qamma-Chlordane 

1.7 

u. 

8001-35-2 - Toxaphene 

170 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

33 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

67 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

33 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

33 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

33 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

33 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

33 

u 

0000215 


FORM  I  REST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO, 


PBLK74 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  vrt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

SONC 


Lab  Sample  ID :  PBLK207 4 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received :  _ 

Date  Extracted:  09/22/93 


Extraction :  ( SepF/Cont/ Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 500_0  (uL)  Date  Analyzed:  10/02/93 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 


Dilution  Factor: 


1.00 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  .  5,0 


CAS  NO- 


COMPOUND 


sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.7 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

1.7 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

1.7 

U 

SR-S9-9 — - qamma-BHC  (Lindane) 

1-7 

U 

76-4  4-8 - Heptachlor 

1.7 

U 

309-00-2 - Aldrin 

1.7 

U 

1  02  4—57  —3 - Heptachlor  epoxide 

1.7 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1.7 

u 

fin-57-l - Dieldrin 

3.3 

u 

79-65-9 - 4  r  4  '-DDE 

3.3 

u 

7  2—2  0—8 - Endr  in 

3.3 

u 

33713-65-9 - Endosulfan  IX 

3.3 

u 

72-54-3 - 4,4'  -DDD 

3.3 

u 

inn -0?-8 - Endosulfan  sulfate 

3.3 

u 

5  0-79-3 - 4 . 4  '  -DDT 

3.3 

u 

77_43_5 - Methoxvchlor 

17 

u 

5349  4-7  0-5 - Endr  in  ketone 

3.3 

u 

7471-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.3 

u 

6103-71-9 - alDha-Chlordane 

1.7 

u 

510  3-74  -2 - aamma-Chlordane 

1.7 

u 

ft  nni  —3  5—2 - Toxaphene 

170 

u 

i  i  2fi74-i  1-2 - Aroclor-1016 

\ 

33 

u 

1  1  104-28-2 - Aroclor-1221 

67 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

33 

u 

5  34  fi  9 -2 1-9 - Aroclor-1242 

33 

u 

17672-79-6 - Aroclor-1248 

33 

u 

1  1097-69-1 - Aroclor-1254 

33 

u 

1  1  096-82-5 - Aroclor-1260 

33 

u 

0000217 


FORM  I  PEST 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


PBLK75 


|  Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
Inatrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

[Extraction:  ( SepP/Cont/Sonc )  SE 


Contract:  9420972 


SAS  No. : 


SDG  No. : 


SEPF 


Lab  Sample  ID:  PBLK75 


Lab  File  ID: 


Date  Received: 


Date  Extracted:  04/11/94 


Concentrated  Extract  Volume: 
Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 
GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _ 


10000  (uL)  Date  Analyzed:  05/01/94 


pH:  5.0 


Dilution  Factor:  1 . 00 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N_ 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO. 


319-84-6 - 

319-85-7--- 

319-86-8 - 

58-89-9 - 

76-44-8 - 

309-00-2--- 

1G24-57-3-- 

959-98-8--- 

60-57-1 - 

72-55-9 - 

72-20-8 - 

33213-65-9- 

72-54-8 - 

1031-07-8-- 

50-29-3 - 

72-43-5 - 

53494-70-5- 

7421-93-4-- 

5103-71-9-- 

5103-74-2-- 

8001-35-2-- 

12674-11-2- 

11104-28-2- 

11141-16-5- 

53469-21-9- 

12672-29-6- 

11097-69-1- 

11096-82-5- 


COMPOUND 


-alpha-BHC _ 

-beta-BHC _ 

-delta-BHC _ 

-garama-BHC  (Lindane). 

-Heptachlor _ 

-Aldrin _ 

-Heptachlor  epoxide _ 

-Endosulfan  I _ 

-Dieldrin _ 

-4,4' -DDE _ 

-Endrin _ 

-Endosulfan  IT  _ 

-4,4' -DDD _ 

-Endosulfan  sulfate_ 

-4,4' -DDT _ 

-Methoxychlor _ 

-Endrin  ketone _ 

-Endrin  aldehyde _ 

-alpha- Chlordane _ 

-gamma-Chlordane _ 

-Toxaphene _ 

-Aroclor- 1016 _ 

-Aroc lor- 1221 _ 

-Aroclor- 12 32 _ 

-Aroclor- 1242 _ 

-Aroclor- 1248 _ 

-Aroc lor- 12 54 _ 

-Aroclor-1260 


/Kg) 

UG/L 

Q 

0.050 

U 

0.050 

U 

0 . 050 

U 

0.050 

U 

0.050 

U 

0.050 

U 

0.050 

U 

0.050 

u 

0.10 

u 

0. 10 

u 

0.10 

u 

3. 10 

u 

0.10 

u 

0.  10 

u 

0.10 

u 

0.50 

u 

0.10 

u 

0. 10 

u 

0.050 

u 

0.050 

u 

5.0 

U 

1.0 

u 

2.0 

u 

1.0 

u 

1.0 

U 

1.0 

u 

1.0 

U 

1.0 

u 

FORM  I  PEST 


f’000174 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 


EPA  SAMPLE  NO. 


PBLK76 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  S .0 


•  SDG  No.  : 

Lab  Sample  ID:  PBLK76 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  ■ _ 

Date  Extracted:  04/12/94 
Date  Analyzed:  05/01/94 
Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


I 

I 

I 

i 

I 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 
_l  1 . 7  |  U 

319-85-7 - beta-BHC 

1  1 . 7  |  U 

319-86-8 - delta-BHC 

_l  1 . 7  |  U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  1 . 7  |  U 

76-44-8 - Heptachlor 

1  1 . 7  |  U 

309-00-2 - Aldrin 

1  1 . 7  |  U 

| 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  1  •  7  |  U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  1 . 7  |  U 

60-57-1 - Dieldrin 

_l  3 . 3  |  U 

72-55-9 - 4,4'  -DDE 

_l  3 . 3  |  U 

72-20-8 - Endrin 

_l  3 . 3  |  U 

33213-65-9 - Endosulfan  IT 

|  3 . 3  |  U 

72-54-8 - 4,4'  -DDD 

_l  3 . 3  |  U 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

|  3 . 3  |  U 

| 

50-29-3 - 4,4  '  -DDT 

_l  3.3IU 

72-43-5 - Methoxychlor 

_l  17  |U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_l  3 . 3  |  U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_l  3 . 3  |  U 

| 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_l  1 . 7  |  U 

5103-74-2 - gamma- Chlordane 

_l  1 . 7  |  U 

8001-35-2 - Toxaphene 

I  170  |U 

12674-11-2 - Aroc  lor  - 1016 

_l  33  |U 

1 

11104-28-2 - Aroc  lor- 1221 

J  67  |U 

11141-16-5 - Aroclor- 1232 

_l  33  |U 

1 

5346  9-21-9 - Aroc  lor- 1242 

J  33  |U 

1 

12672-29-6 - Aroclor  - 1248 

J  33  |U 

11097-6  9-1 - Aroc  lor- 12  54 

J  33  |U 

11096-82-5 - Aroc  lor- 1260 

|  33  |U 

1. 

J  1 

_l 

0000176 


1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

i 

1 

I 

I 


FORM  I  PEST 


3/90 


2E 

WATER  PESTICIDE  SURROGATE  RECOVERY 


Lab  Name.-  NYTEST  ENV  INC  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
GC  Colutnn(l):  DB-608  ID:  0. 53(mm) 


Contract:  93204 1 5 

SAS  No.:  _  SDG  No  .  s  _ _ 

GC  Column ( 2 ) :  DB-1701  ID:  0, 53fmm) 


EPA 

SAMPLE  NO, 


|  TCX 
I  %REC 


1  |  TCX 
# | %REC 


2  |  DCB 
#  I  %REC 


1  I DCB  2  I  OTHER  | OTHER  | TOT | 


0 1 | PBLK48  | 

60 

1  =  =  =  =  =  = | 
1  55*  | 

'  =  =  =  =  =  = | 
72  | 

71  1  1 

02 | EB-3  1 

115 

1  107  | 

50*  1 

50*1  1 

03 | EB-4  | 

82 

1  77  | 

i 

47*  | 

i  i 

46*1  1 

04 | FB- 3  | 

97 

1  90  1 

45*  | 

i  i 

44*1  1 

05 | FB -  4  | 

1  1 

102  i 

1  95  | 

1  1 

59*  | 

1. 

•  i 

58*  |  | 

1  1 

1| 
2| 
2| 
2  I 
2  I 
_ I 


TCX  =  Tetrachloro-m-xylene 
DCB  =  Decachloro biphenyl 


ADVISORY 
QC  LIMITS 
(  60-150) 
(  60-150) 


#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


0000169 


page  1  of  1 


FORM  II  PEST-1 


3/90 


2F 

SOIL  PESTICIDE  SURROGATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
GC  Column ( 1 ) :  DB-608  ID:  0 . 53 ( mm ) 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

GC  Column ( 2 ) :  DB-1701  ID:  0 . 53 (mm 


I  EPA 

| TCX  1| 

TCX  2  | 

DCB  1 | DCB 

2| 

OTHER  | OTHER 

1 

TOT  | 

|  SAMPLE  NO. 

| %REC  #| 

%REC  #| 

%REC  #| 

%REC 

#1 

(1)  1  (2) 

1 

OUT  | 

II 

II 

11 

li 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

tl 

-1— — 1 

—  = - 1 

- | 

=  1 

==  =  =  =  =  =  |  =  =  =  =  =  = 

| 

01 | PBLK50 

1  83  I 

80  | 

78  | 

76 

1 

| 

| 

0| 

02 | 1-1B1 

1  80  | 

79  | 

76  | 

74 

1 

| 

| 

0  | 

03 | 1-1B2 

1  64  | 

62  | 

64  | 

62 

I 

| 

| 

0  | 

04  |  1-1B3 

1  80  | 

78  | 

82  | 

80 

1 

I 

| 

0  | 

05  |  1-3B1 

1  143  | 

134  | 

182*  | 

72 

1 

| 

| 

1  | 

06 | 1-3B2 

1  92  | 

89  | 

89  1 

83 

I 

| 

| 

0  | 

07  |  1-3B3 

1  64  | 

64  | 

75  | 

72 

I 

| 

| 

0  | 

08 | 1-3B3D 

1  90  | 

90  1 

94  | 

90 

1 

| 

| 

0  | 

09  |  1-3B3MS 

1  74  | 

73  | 

78  | 

76 

I 

| 

| 

01 

10 | 1-3B3MSD 

1  94  | 

92  | 

90  | 

88 

I 

| 

0  | 

11  |  1-4B1 

1  72  | 

66  | 

70  1 

69 

1 

I 

| 

0  | 

12 | 1-4B2 

1  80  | 

74  1 

78  | 

79 

I 

| 

| 

0  | 

13 | 1-4B3 

1  67  | 

65  I 

68  | 

66 

1 

I 

I 

0  | 

14 | 2-1B1 

1  76  | 

72  | 

84  | 

70 

1 

I 

| 

0  | 

15  |  2-1B2 

|  105  | 

92  | 

84  1 

75 

I 

| 

| 

0  | 

16  |  2-1B3 

1  74  | 

73  1 

77  | 

74 

1 

| 

| 

0  | 

17 | 2-2B1 

|  106  | 

96  | 

94  | 

96 

I 

I 

| 

0  | 

18 | 2-2B2 

1  73  | 

75  | 

76  | 

76 

1 

| 

| 

0  | 

19 | 2-2B3 

1  92  | 

89  | 

92  | 

88 

1 

| 

| 

0  | 

20 | 2-2B3D 

1  78  | 

76  | 

80  1 

77 

1 

| 

| 

0  | 

21 | MSB 

1 

1  88  | 

87  ) 

85  | 

83 

1 

1 

.  1- 

1 

0| 

ADVISORY 
QC  LIMITS 

TCX  =  Tetrachloro-m-xylene  (  60-150) 

DCB  =  Decachlorobiphenyl  (  60-150) 


#  Column  to  be  used 

*  Values  outside  of 
D  Surrogate  diluted 


to  flag  recovery  values 
contract  required  QC  limits 
out 


0000170 


page  1  of  1 


FORM  II  PEST-2 


3/90 


WATER  PESTICIDE 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  code:  NYTEST  case  No.:  18232A 

GC  Column ( 1) :  DB-608  ID:  0.53fnum 


2E 

SURROGATE  RECOVERY 
Contract:  9320415 

SAS  No.: _ SDG 

GC  Column (2):  db-1701 


No. : 


ID:  0 . 53  finml 


QC  LIMITS 

TCX  -  Tetrachloro-m-xylene  (  60-150) 

DCS  =  Decachlorobiphenyl  (  60-150) 

f  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 
*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


000017  1 


page  1  of  1 


FORM  II  PEST-1 


3/90 


2E 

WATER  PESTICIDE  SURROGATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


GC  Column ( 1 ) :  DB-6Q8  ID:  0. 53(mm)  GC  Column(2):  DB-1701  ID:  0. 53 (mm) 


|  EPA 

|  TCX 

1  |  TCX 

2 | DCB  1 | DCB  2 | OTHER 

| OTHER  | TOT | 

|  SAMPLE  NO. 

|  %REC 

#|  %REC 

# | %REC  # | %REC  #|  (1) 

(2)  | OUT  1 

01 | PBLK67 

|  123 

|  122 

|  130  |  116  | 

|  =  =  I  --=*  I 

1  1  0| 

02 | EB-5 

1  81 

1  78 

1  86  |  75  | 

1  1  0| 

03 | EB-6 

|  98 

1  96 

1  86  |  75  | 

1  1  0| 

04 |FB-5 

|  80 

1  78 

1  88  |  77  | 

1  1  0| 

05 | FB-6 

1 

1  71 

.1 

1  69 

1 

|  44*|  38*| 

1  1  1 

1  1  2 1 
.!  1  1 

ADVISORY 
QC  LIMITS 

TCX  =  Tetrachloro-m-xylene  (  60-150) 

DCB  =  Decachlorobiphenyl  (  60-150) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


0000131 
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FORM  II  PEST-1 


3/90 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


2F 

SOIL  PESTICIDE  SURROGATE  RECOVERY 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
GC  Column(l):  DB-608 _  ID:  0 . 53 ( mm) 


SAS 

GC 


No.:  SDG 


Column ( 2 ) :  DB-1701 


No, 


ID:  0. 53 (mm 


I 


|  EPA 

|  TCX  1 

| TCX  2 | DCB 

1 | DCB  2 | OTHER 

| OTHER 

|  TOT  | 

|  SAMPLE  NO. 

| %REC  # | %REC  #| 

%REC 

*|%REC  #|  (1) 

1  (2) 

|  OUT  | 

|  =========== 

=  |  =  =  =  =  =  = 

1  =  =  =  ==  = 

=  =  =  ==  = 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

=  |  =  =  =  | 

01 | PBLK69 

|  90 

1  91 

94 

1  84  | 

1 

1  0| 

02 | 2-4B1 

1  76 

1  75 

76 

1  60  | 

1 

1  «l 

03 | 2-4B2 

1  75 

1  87 

66 

1  75  | 

1 

1  0| 

04  |  2-5B1 

|  86 

|  85 

91 

1  74  | 

1 

1  0| 

05 | 2-5B2 

1  76 

1  75 

84 

1  79  | 

| 

1  01 

06 | 2-6B1 

|  38* 

|  37* 

42 

*|  32*| 

1 

1  4| 

07 | 2-6B2 

1  65 

|  66 

69 

1  62  | 

1 

1  0 1 

08 | 2-7B1 

|  90 

|  88 

1  95 

1  70  | 

1 

1  0 1 

09 | 2-7B2 

•  |  86 

|  84 

71 

1  72  | 

1 

1  0 1 

10 | 2— 8B 1 

|  102 

1  96 

|  112 

1  80  | 

1 

1  0 1 

11| 2-8B2 

1 

|  98 

1 

|  94 

86 

1  82  | 

1  1 

1 

1  0| 

1  1 

ADVISORY 
QC  LIMITS 

TCX  =  Tetrachloro-m-xylene  (  60-150) 

DCB  =  Decachlorobiphenyl  {  60-150) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


0000132 
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FORM  II  PEST-2 


3/90 


2E 

WATER  PESTICIDE  SURROGATE  RECOVERY 

Lab  Names  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  _ 

GC  Column ( 1 ) :  DB-6Q8  ID:  0. 53 (mm)  GC  Column(2):  DB-1701 


SDG  No. : 


ID:  0 . 53 ( mm ) 


|  EPA 

|  TCX  1 

|  TCX  2 | DCB  1 | DCB  2 | OTHER 

|  OTHER  | TOT  | 

|  SAMPLE  NO. 

|  %REC  #| 

%REC  # | %REC  # | %REC  #|  (1)  | 

(2)  | OUT | 

|  :»=J»«m«=a»:x  =  z3 

*  |  =  =  =  =  =*=* 

|  =  S  |  33SaSS  |  3sa)aa«  j  «aBXa3 

1  ——|™  | 

01 | PBLK75 

|  104  | 

103  |  84  |  82  |  | 

1  0 1 

02 | EQUIP_BLK 

|  119 

|  120  |  102  |  100  | 

1  1  01 

03 | FIELD  BLK 

1 

1  97  | 

97  |  82  |  80  |  | 

1  1  1  1  1 

1  01 

1  1  1 

ADVISORY 
QC  LIMITS 

TCX  =  Tetrachloro-m-xylene  (  60-150) 

DCB  ■  Decachlorobiphenyl  (  60-150) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


0000137 

page  1  of  1 


FORM  II  PEST-1 


3/90 


2F 

SOIL  PESTICIDE  SURROGATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
GC  Column ( 1 ) :  DB-608  ID:  0. 53 (mm) 


Contract:  9420972 _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

GC  Column ( 2 ) :  DB-1701  ID:  0. 53 (mm 


|  EPA 

1 

TCX  1 

TCX  2  | 

DCB  1| 

DCB  2 

| OTHER 

| OTHER 

TOT  | 

|  SAMPLE  NO. 

1 

%REC  # | %REC  #| 

%REC  #| 

%REC  # 

1  (1) 

1  (2) 

OUT  | 

j asasss3c=3= 

—  I 

as  assess  ss  = 

====== | 

assess 

j sasss 

=3  |  =  =  =  =  =  = 

»  as  =  I 

01 | PBLK03 

1 

56* 

60  | 

90  | 

89 

1 

1 1 

02  |  PBLK76 

1 

96 

100  | 

93  | 

94 

0  | 

03 | 1-002-1 

1 

66 

70  | 

93  | 

98 

1 

0 1 

04 | 1-002-2 

1 

82 

91  | 

88  | 

92 

1 

0  | 

05 | 1-002-3 

1 

74 

83  | 

85  | 

90 

1 

0  | 

06 | 1-002-3DUP 

1 

72 

77  | 

98  | 

104 

1 

0  | 

07 | 2-003-1 

1 

62 

60  | 

72  | 

66 

1 

0  | 

08 | 2-003-2 

1 

85 

94  | 

92  | 

92 

1 

0  | 

09| 2-003-3 

1 

106 

117  | 

103  | 

105 

1 

0  | 

10 | 3-005-1 

1 

89 

96  | 

118  | 

124 

1 

0| 

11| 3-005-2 

1 

73 

76  | 

96  | 

101 

1 

0  | 

12 | 3-005-3 

1 

94 

1  106  I 

112  | 

124 

1 

0| 

13 | 3-005-3MS 

1 

81 

91  | 

99  | 

106 

1 

0  | 

14 | 3-005-3MSD 

1 

106 

118  | 

114  | 

123 

1 

0  | 

15 | BG-001-1 

1 

104 

110  | 

113  | 

129 

1 

0  f 

16 | BG-001-2 

1 

73 

82  | 

114  | 

121 

1 

0  | 

17 | BG-001-3 

1 

116 

124  | 

153*  | 

161* 

1 

1 

2  I 

18^  MSB 

J. 

75  I 

78  1 

51  l. 

92 

1 

J 

!  V 

ADVISORY 
QC  LIMITS 

TCX  =  Tetrachloro-m-xylene  (  60-150) 

DCB  =  Decachlorobiphenyl  (  60-150) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


i 1000136 


page  1  of  1 


EORM  II  PEST-2 


3/90 


2E 

WATER  PESTICIDE  SURROGATE  RECOVERY 


tab 
ab 

lc 


Name:  NYTEST  ENV  INC 
Code:  NYTEST  Case 
Column(l):  DB- 608 _ 


No. 


ID: 


20707 
0 . 53 ( mm ) 


Contract:  9420972 _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

GC  Column ( 2 ) :  DB-1701  ID:  0 ■ 53 ( mm 


|  EPA 

| TCX  1| 

TCX  2  | 

DCB  1 

| DCB  2 | OTHER 

| OTHER 

|  TOT  | 

|  SAMPLE  NO. 

| %REC  #| 

%REC  #| 

%REC  #  |  %REC  #|  (1) 

I  (2) 

|  OUT  1 

It 

It 

II 

II 

il 

II 

II 

II 

II 

II 

li 

II 

1— — -1 

======1 

II 

II 

II 

li 

II 

II 

II 

II 

1) 

II 

II 

II 

1  =  =  -  =  = 

=  |  | 

01 | PBLK03 

1  91  1 

86  | 

103 

1  96  | 

1 

1  0| 

02 | PBLK63 

1  56*| 

56*  | 

80 

1  76  | 

1 

1  2 1 

03 | 01-MW1 

1  78  | 

74  | 

81 

1  76  | 

1 

1  0| 

04 | 01 -MW 2 

1  62  | 

63  | 

88 

1  82  | 

1 

1  0| 

05 | 02-MW1 

1  68  | 

68  | 

62 

1  58*  | 

1 

1  11 

06 | 02-MW2 

1  90  | 

90  | 

88 

1  83  | 

1 

1  0| 

07 | 03-MW1 

1  77  | 

74  | 

74 

1  51*| 

1 

1  11 

08 | 03 -MW 2 

1  66  | 

64  | 

98 

1  82  | 

1 

1  0| 

09 | EQUIPBLK 

1  76  | 

71  I 

94 

1  88  | 

1 

1  0 1 

10 | MSB 

1  91  | 

89  | 

106 

|  100  | 

1 

1  0 1 

11 | STATION 

1  73  | 

68  | 

94 

1  90  | 

1 

1  0 1 

12 | 03-MW1MS 

1  86  | 

87  | 

90 

1  66  | 

1 

1  0 1 

13 | 03-MW1MSD 

1 

1  85  | 

88  | 

1 

84 

1  62  | 

.1  1 

1 

1  0 1 

1  1 

ADVISORY 
QC  LIMITS 

TCX  =  Tetrachloro-m-xylene  (  60-150) 

DCB  =  Decachlorobiphenyl  (  60-150) 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  values 

*  Values  outside  of  contract  required  QC  limits 
D  Surrogate  diluted  out 


0000089 


page  1  of  1 


FORM  II  PEST-1 


3/90 


3a 

SOIL  PESTICIDE  MATRIX  SPIKE  BLANK 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232a 

Sample  No.:  MSB  Level :( low/med) :  low 


tfColum  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterisk 
*Values  outside  of  QC  limits 

Spike  Recovery:  0  of  6  outside  OC  Limits 


FORM  III  PEST-1 


0000178 


I 

I 

9 

I 

\ 

I 

I 

I 

I 

t 

P 

I 

I 

1 

I 

P 

!« 


3A 

SOIL  PESTICIDE  MATRIX  SPIKE  BLANK 


Lab  Najne:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST 

Sample  No.:  MSB 


Contract:  9320415 

Case  No.:  18242 

Level: { low/med) :  low 


COMPOUND 

1 

1 

1 

SPIKE 

ADDED 

(ug/Kg) 

BLANK 

CONCENTRATION 

(ug/Kg) 

I  MSB  I 
|  CONCENTRATION  | 
|  (ug/Kg)  | 

MSB 

1 

REC  # 

Gamma  BHC  (Lindane) 

1 

16.7 

0.0 

I  16.6  1 

99  OK 

Beptachlor 

1 

16.7 

0.0 

1  15-1  | 

90  OK 

Aldrin 

1 

16.7 

0.0 

|  14.7  | 

00 

CO 

O 

* 

Dieldrin 

1 

33.3 

0.0 

|  33.0  | 

9  9  OK 

Endrin 

1 

33.3 

0.0 

|  31.8  | 

95  OK 

4,4'  -DDT 

1 

33.3 

0.0 

(  34.2  | 

103  OK 

♦Column  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterisk 
♦Values  outside  of  QC  limits 


Spike  Recovery:  0  of  6  outside  QC  Limits 


|  QC 
|  LIMITS 
|  REC. 

|  46  -  127 
35  -  130 
34  -  132 
31  -  134 
42  -  139 
23  -  134 


FORM  III  PEST-1 


0000176 


3A 

WATER  PESTICIDE  MATRIX  SPIKE  BLANK 


Lab  Names  NYTBST  ENV  INC 

Lab  Codes  NYTBST 

Sample  No. s  MSB 


Contracts  9420972 

Case  No. s  20707 
Leve I ( lcw/med ) t low 


|  SPIXE  | 

BLANK  | 

MSB  | 

MSB 

QC 

|  ADDED  | 

CONCENTRATION  |  CONCENTRATION  | 

« 

LIMITS 

COMPOUND 

|  (ug/L)  I 

(ug/L)  | 

(ug/X.)  | 

REC  # 

REC. 

Gamma  BHC  (Lindane) 

1  0-5  | 

0.0  | 

0.425  | 

85  OK 

56  -  123 

Heptachlor 

1  °*5  1 

0.0  I 

0.405  | 

81  OK 

40  -  131 

Aldrin 

1  0*5  | 

0.0  I 

0.354  | 

71  OK 

40  -  120 

Dieldrin 

|  1.0  | 

0.0  j 

0.905  | 

91  OK 

52  -  126 

Endrin 

1  1*0  I 

0.0  j 

0.930  | 

93  OK 

56  -  121 

4,4 '-DDT 

1  1*0  1 

0.0  j 

0.949  | 

95  OK 

38  -  127 

f Column  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterisk 
♦Values  outside  of  QC  limits 


Spike  Recovery!  0  of  6  outside  QC  limits 


FORM  III  PEST-1 


0000097 


3  D 

PESTICIDE  SOIL  MATRIX  SPIKE  BLANK 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract : 9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Login  No. :  20316 

Sample  No.:  MSB  Level:  LOW 


1 

|  SPIKE 

l 

BLANK  | 

MSB 

1 

MSB 

1 

QC 

1 

|  ADDED 

l 

CONCENTRATION | 

CONCENTRATION  | 

% 

1 

LIMITS 

| COMPOUND 

|  (ug/Kg) 

l 

(ug/Kg)  | 

(ug/Kg) 

1 

REC 

#  l 

REC. 

| Gamma  BHC  (Lindane) 

|  16.67 

I 

0.00  | 

12.20 

l 

73 

OK  j 

46 

-  127 

| Heptachlor 

|  16.67 

l 

0.00  j 

12 . 10 

1 

73 

OK  | 

35 

-  130 

|  Aldrin 

|  16.67 

l 

0.00  | 

10.60 

l 

64 

OK  | 

34 

-  132 

jDieldrin 

|  33.33 

I 

0.00  | 

25.60 

1 

77 

OK  j 

31 

-  134 

|  Endrin 

|  33.33 

1 

0.00  | 

26.50 

1 

80 

OK  | 

42 

-  139 

1 4 , 4  ' -DDT 

|  33.33 

l 

0.00  | 

28.60 

1 

86 

OK  | 

23 

-  134 

#Column  to  be  used  to  flag  recovery  values  with  an  asterisk 
♦Values  outside  of  QC  limits 


Spike  Recovery:  0  of  6  outside  QC  Limits 


1100014  7 


3F 

SOIL  PESTICIDE  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 

Lab  Names  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix  Spike  -  EPA  Sample  No. :  3-005-3 _ 


I 

I 

I 

I 


COMPOUND 


gamma-BHC  (Lindane) 

Heptachlor _ 

Aldrin _ 

Dieldrin _ 

Endrin _ 

4,4'  -DDT _ 


SPIKE  |  SAMPLE  |  MS  | 
ADDED  | CONCENTRATION | CONCENTRATION | 
(ug/Kg)  |  (ug/Kg)  |  (ug/Kg)  | 


QC  1 
|  LIMITSJ 
REC.  I 


17.9001 

0  | 

14.9  | 

83 

146-127 | 

17.900| 

0  | 

14.0 

78 

| 35-130* 

17.900| 

0  | 

13.2  | 

74 

| 34-1321 

35.800| 

0  | 

31.9  | 

|  89 

| 31-1347 

35.800| 

0  | 

34.5  | 

96 

|  42-139J- 

35.8001 

0  | 

35.5  | 

|  99 

| 23-1341 

COMPOUND 

1 

1 

1 

SPIKE  | 
ADDED  | 
(ug/Kg)  | 

MSD  | 

CONCENTRATION! 
(ug/Kg)  | 

MSD 

% 

REC  # 

% 

RPD 

1 

1 

#1 

QC  L 
RPD 

aamni 

sb  a 

gamma-BHC  (Lindane) _ 

17.900| 

19.3  | 

108  | 

26 

| 

50 

Heptachlor 

17.900) 

19.2  | 

107 

31 

| 

31 

Aldrin 

17.900| 

17.8  | 

99  | 

29 

| 

43 

Dieldrin 

35.800| 

38.9  | 

109 

20 

| 

38 

Endrin 

35.800) 

42.3  | 

118  1 

21 

| 

45 

4,4 ' -DDT 

- 1 

35.800| 

1 

44.1  | 

123 

1 

22 

1 

50 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  and  RPD  values  with  an  asterisk 

*  Values  outside  of  QC  limits 


|  REC. 

■I——.1 

146-127 
| 35-130 | 

|  34-132  In 
131-1341 
142-139  I 
I  23-1341— 


RPD:  _ 0  out  of 

Spike  Recovery: 


_ 6.  outside  limits 

0  out  of  12  outside  limits 


COMMENTS: 


0000148 


FORM  III  PEST-2 


3/90 


I 

I 


ab 


Name : 


3E 

WATER  PESTICIDE  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 
NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 _ 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Iliatrix  Spike  -  EPA  Sample  No.  :  0  3- MW  1 _ 


1 

1  SPIKE  | 

SAMPLE  | 

MS  | 

MS 

1  QC  1 

1 

|  ADDED  | CONCENTRATION! CONCENTRATION!  % 

| LIMITS | 

|  COMPOUND 

1  (ug/L)  | 

(ug/L)  | 

(ug/L)  | 

REC 

#|  REC.  | 

| ======================= 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

It 

II 

II 

II 

II 

It 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

tl 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

- | - 1 

|  qamma-BHC  (Lindane) 

|  0.5001 

0  1 

0.416  | 

83 

|  56-123 ] 

1  Heptachlor 

|  0.500| 

0 

0.362 

72 

|  40-1311 

1  Aldrin 

|  0.5001 

0  | 

0.327 

65 

|  40-120 | 

|  Dieldrin 

|  1.0001 

0 

0.917 

92 

| 52-126| 

1  Endrin 

|  1.000| 

0  | 

0.985 

98 

|  56-121 | 

1  4. 4' -DDT 

|  1.000| 

0 

0 . 864 

|  86 

| 38-127  | 

1 

1  1 

.  1 

1 

! 

1  _ 1 

|  SPIKE  | 

MSD  | 

MSD  | 

1 

i 

|  ADDED  | CONCENTRATION 

^  1 

%  1 

QC 

LIMITS  | 

|  COMPOUND 

1  (ug/L)  | 

(ug/L)  | 

REC  #| 

RPD  #| 

RPD 

|  REC.  | 

| ======================= 

:=  | - =  =  =  =  =  | 

It 

II 

II 

fl 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

it 

«-  =  -  =  -  1 

II 

11 

11 

II 

II 

11 

II 

I  qamma-BHC  (Lindane) 

I  0.5001 

0.349  | 

70  | 

17  *  | 

15 

|56-123| 

1  Heptachlor 

|  0.500| 

0.326 

65  | 

10  ! 

20 

| 40-131  | 

I  Aldrin 

|  0.5001 

0.289  j 

58  | 

11  1 

22 

| 40-120 | 

1  Dieldrin 

|  1 . 000 | 

0.714 

71  | 

26  *  | 

18 

|52-126| 

1  Endrin 

_|  1.000| 

0.837  | 

84  | 

15  | 

21 

! 56-121  | 

1  4,4'- DDT 

II 

|  1.000 | 

1  .1 

0.812 

1 

81  | 
. 1 

6  I 

1 

27 

| 38-127  | 

1  J 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  and  RPD  values  with  an  asterisk 


Values  outside  of  QC  limits 

BRPD:  _ 2  out  of  _ 6  outside  limits 

■Spike  Recovery:  _ 0  out  of  1 2  outside  limits 


COMMENTS : 


0000098 


FORM  III  PEST-i 


3/90 


SOIL  PESTICIDE  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contracl 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No. 
Matrix  Spike  -  EPA  Sample  No. :  1-3B3 _ 


Contract:  9320415 


SDG  No. : 


1 

SPIKE  | 

SAMPLE  | 

MS  | 

MS 

1  QC  J 

t 

1 

|  ADDED  | 

CONCENTRATION  j 

|  CONCENTRATION  | 

% 

1  limit! 

1  1 

COMPOUND  | 

(ug/Kg)  | 

(ug/Kg)  | 

(ug/Kg)  | 

REC 

# |  REC.  ■ 

1 

=  =  =  =  =  =  =  =  -  =  ==  =  -  =  =  =  =  ;x  =  =J==  =  =  w  | 

|  =  =  =  =  =  =  =  =  = | 

1! 

it 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

=  -  =  =  ■ 

1 

gamma-BHC  (Lindane)  I 

19.600 | 

0  | 

16.1  | 

82 

1 46-12! 

1 

Heptachlor  1 

|  19.600| 

0  | 

i  15.7  I 

80 

| 35-13I 

Aldrin  I 

19.600 | 

0  | 

CD 

76 

|  34-132 | 

1 

Dieldrin  I 

39.200 | 

0  | 

34.3  | 

88 

|  31-13g 

1 

Endrin  | 

39 . 200 | 

0  | 

33.2  | 

85 

|  42-13J 

1 

1. 

4,4' -DDT  I 

1 

39.200 | 
1. 

0  | 

1 

36.8  | 

1. 

94 

| 23-134 

1 _ J 

1 

|  SPIKE  | 

MSD  | 

MSD  I 

1 

1 

|  ADDED  | 

CONCENTRATION | 

%  1 

%  | 

1 

COMPOUND 

1  (ug/Kg)  | 

(ug/Kg)  | 

REC  #| 

RPD  #| 

1 

===================== 

===|=========| 

============= |= 

—  — | 

====== | 

1 

gamma-BHC  (Lindane )_ 

|  19.600| 

17.9  | 

91  | 

10  | 

1 

Heptachlor 

_ |  19.600| 

17.2  | 

88  | 

10  | 

1 

Aldrin 

|  19.600| 

16.5  | 

84  I 

10  | 

1 

Dieldrin 

|  39.200| 

37.6  | 

96  | 

9  | 

1 

Endrin 

_ |  39.200| 

36.4  | 

93  | 

9  1 

1 

1. 

4, 4' -DDT 

|  39.200| 

1 _  1 

40.3  | 

1 

103  | 

1 

9  1 

1 

# 

Column  to  be  used  to 

flag  recovery 

and  RPD  values 

with 

an  aste 

QC  LIMITS  | 
RPD  |  REC.  § 

50  |  46-121U 

31  |35-13l 

43  |  34-131q 

38  |31-134 

45  |  42-13^| 

50  |23-13l 

_ I _ I 


Values  outside  of  QC  limits 


RPD:  _ 0  out  of  _ 6_  outside  limits 

Spike  Recovery:  _ 0  out  of  12  outside  limits 

COMMENTS: 


0000177 


FORM  III  PEST-2 


3/90 


3F 

SOIL  PESTICIDE  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _  Contract:  9320415  _  . 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix  Spike  -  EPA  Sample  No.:  3-3B3 _ 


SPIKE 

SAMPLE 

MS 

MS 

QC 

ADDED 

CONCENTRATION 

CONCENTRATION 

% 

LIMITS 

COMPOUND 

(ug/Kg) 

(ug/Kg) 

(ug/Kg) 

REC  # 

REC. 

======================== 

tl 

II 

II 

1! 

It 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

il 

qamma-BHC  (Lindane) 

17.300 

0 

14.9 

86 

46-127 

Heptachlor 

17.300 

0 

14.6 

84 

35-130 

Aldrin 

17.300 

0 

13.9 

80 

34-132 

Dieldrin 

34.700 

0 

32.4 

93 

31-134 

Endrin 

34.700 

0 

31.4 

90 

42-139 

4, 4' -DDT 

34.700 

0 

33.4 

96 

23-134 

SPIKE 

MSD 

MSD 

ADDED 

CONCENTRATION 

% 

% 

QC  LIMITS 

COMPOUND 

(ug/Kg) 

(ug/Kg) 

REC  £ 

RPD  # 

RPD 

;  REC. 

gamma-BHC  (Lindane) 

17.300 

11.0 

64 

29 

50 

46-127 

Heptachlor 

17.300 

11.4 

66 

24 

31 

35-130 

Aldrin 

17.300 

10.7 

62 

25 

43 

34-132 

Dieldrin 

34.700 

25.0 

72 

25 

38 

31-134 

Endrin 

34.700 

24.1 

69 

26 

45 

42-139 

4,4' -DDT 

34.700 

26.5 

76 

23 

50 

23-134 

#  Column  to  be  used  to  flag  recovery  and  RPD  values  with  an  asterisk 

*  values  outside  of  QC  limits 


RPD:  _ 0  out  of  _ 6  outside  limits 

Spike  Recovery:  _ 0  out  of  12  outside  limits 


COMMENTS : 


0000179 


FORM  III  PEST-2 


3/90 


4C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


|  PBLK03 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.: 

Lab  Sample  ID:  PBLK03 _ 

Matrix: ( soil/water )  SOU 
Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 

Date  Analyzed  (1):  04/24/94 

Time  Analyzed  (1):  0710 _ 

Instrument  ID  (1):  HP2A 
GC  Column  (1):  DB-608  ID: 


20316 


SAS  No . : 


SDG  NO. : 


Lab  File  ID: 


Extraction :( SepF /Cont/Sonc )  SONC 
Date  Extracted:  04/12/94 

Date  Analyzed  (2):  04/24/94 

Time  Analyzed  (2):  0710 _ 

Instrument  ID  (2):  HP2B 

0, 53  (mm)  GC  Column  (2):  DB-1701  ID:  0 . 53  ( 


I 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD : 


|  EPA 

|  LAB 

|  DATE 

1 

DATE 

|  SAMPLE  NO. 

|  SAMPLE  ID 

| ANALYZED 

1  | 

ANALYZED 

2| 

01 

| 1-002-1 

|  2031604 

|  04/24/94 

1 

04/24/94 

02 

|  1-002-2 

|  2031605 

|  04/24/94 

1 

04/24/94 

03 

| 1-002-3 

|  2031606 

|  04/24/94 

1 

04/24/94 

04 

|  1-002-3DUP 

|  2031607 

|  04/24/94 

1 

04/24/94 

05 

| 2-003-1 

|  2031601 

|  04/25/94 

I 

04/25/94 

06 

|  3-005-1 

|  2031608 

|  04/24/94 

1 

04/24/94 

07 

| 3-005-2 

|  2031609 

|  04/24/94 

1 

04/24/94 

08 

|  3-005-3 

|  2031610 

|  04/24/94 

1 

04/24/94 

09 

| BG-001-1 

|  2031613 

|  04/24/94 

1 

04/24/94 

10 

|  BG-001-2 

|  2031614 

|  04/24/94 

1 

04/24/94 

11 

| BG-001-3 

|  2031615 

|  04/25/94 

1 

04/25/94 

12 

|  MSB 

|  20316MSB 

|  04/24/94 

1 

04/24/94 

13 

| 3-005-3MS 

|  2031611 

|  04/24/94 

1 

04/24/94 

14 

|  3-005-3MSD 

|  2031612 

|  04/24/94 

1 

1 

04/24/94 

COMMENTS: 


page  1  of  1 


FORM  IV  PEST 


0  000171 


3/90 


4C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

rb  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707 


Lab  Sample  ID:  PWB0520^ft 
Jatrix :{ soil/ water )  WATER 
Sulfur  Cleanup :  ( Y/N )  N_ 

Bate  Analyzed  ( 1 ) :  05/26/94 

■  ine  Analyzed  (  1  )  :  1525 _ 

Instrument  ID  (1):  HP3A 


|  PBLK03 

Contract:  9420972 _  | _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  File  ID:  _ 

Extraction :( SepF /Cont/Sonc )  SEPF 
Date  Extracted:  05 / 20/94 

Date  Analyzed  (2):  05/26/94 

Time  Analyzed  (  2):  15  2  5 _ 

Instrument  ID  (2):  HP3B 


|c  Column  (1):  DB-608  ID:  0. 53  (mm)  GC  Column  (2):  DB- 17.01 _  ID:  OJ33.  (mm 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD : 


EPA 

|  LAB 

|  DATE  | 

DATE 

SAMPLE  NO. 

|  SAMPLE  ID 

| ANALYZED  1| 

ANALYZED  2 

01 

01-MW1 

|  2070701 

1  -  1 
|  05/26/94  | 

05/26/94 

02  | 

02 -MW 1 

|  2070702 

|  05/26/94  | 

05/26/94 

03 

|  03-MWl 

|  20707O3 

|  05/26/94  j 

05/26/94 

04  I 

EQUIPBLK 

|  2070706 

|  05/26/94  | 

05/26/94 

05 1  MSB 

|  20707MSB 

|  05/26/94  | 

05/26/94 

06  | 

STATION 

|  2O707O7 

|  05/26/94  | 

05/26/94 

07 

03 -MW  IMS 

|  2070704 

|  05/26/94  | 

05/26/94 

08 

03-MW1MSD 

|  2070705 

|  05/26/94  | 

1  1 

05/26/94 

tOMMENTS : 


page  1  of  1 


FORM  IV  PEST 


11000114 


3/90 


4C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. I 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 


|  PBLK48 


Lab  Sample  ID:  PBLK3448 
|  Matrix: ( soil/water )  WATER 

i 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N_ 
Date  Analyzed  (1):  10/02/93 

\  Time  Analyzed  (1):  2207 _ 

Instrument  ID  (1):  HP3A 


Contract:  9320415 

SAS  No . :  _ 

Lab  File  ID: 


J 


SDG  No. : 


Extraction :( SepF/Cont/Sonc )  SEPF 
Date  Extracted:  09/22/93 

Date  Analyzed  (2): 

Time  Analyzed  (2): 

Instrument  ID  (2): 


10/02/93 

2207 


HP3B 


Column  (1) 

:  DB- 608 

ID:  0.53  (mm) 

GC  Column 

(2):  DB- 1701  ID:  0 

THIS 

METHOD  BLANK 

APPLIES  TO  THE 

FOLLOWING 

SAMPLES,  MS  AND  MSD : 

|  EPA 

|  LAB 

|  DATE 

|  DATE  | 

|  SAMPLE  NO. 

|  SAMPLE  ID 

| ANALYZED 

i  _ 

1| ANALYZED  2| 

_  |  | 

01 

|  EB-3 

|  1824220 

|  «= - 

|  10/02/93 

1  1 
|  10/02/93  | 

02 

|  EB-4 

|  1824222 

|  10/03/93 

|  10/03/93  | 

03 

|  FB-3 

|  1824221 

|  10/02/93 

I  10/02/93  | 

04 

|  FB-4 

1 

|  1824223 

|  10/03/93 

.1 

|  10/03/93  | 

1  1 

COMMENTS: 


0000211 

page  1  of  1 


i 


FORM  IV  PEST 


3/90 


4C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


|  PBLK50 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415  j - 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.:  - 


Lab  Sample  ID:  PBLK3450 
Matrix :( soi 1/ water )  SOIL 
Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 
Date  Analyzed  (1):  10/03/93 

Time  Analyzed  (1):  0309 _ 

Instrument  ID  (1):  HP3A 


Lab  File  ID:  _ 

Extraction: ( SepF/Cont /Sonc )  SONC 
Date  Extracted:  09/23/93 

Date  Analyzed  (2):  10/03/93 

Time  Analyzed  (2):  0309 _ 

Instrument  ID  (2):  HP 3B 


GC  Column  (1):  DB-608  ID:  0 . 53  (mm)  GC  Column  (2):  DB-1701  ID:  0. 53  (ran 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD : 


EPA 

LAB 

|  DATE  | 

DATE  | 

|  SAMPLE  NO. 

1 

SAMPLE  ID 

| ANALYZED  1| 

ANALYZED  2| 

— 

1! 

tl 

II 

II 

II 

II 

1! 

II 

11 

II 

II 

ii 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

==========1 

01 

|  1-1B1 

1824201 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

02 

1-1B2 

1824202 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

03 

|  1-1B3 

1824203 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

04 

1-3B1 

1824207 

|  10/07/93  | 

10/07/93  | 

05 

|  1-3B2 

1824208 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

06 

1-3B3 

1 

1824209 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

07 

| 1-3B3D 

1824210 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

08 

1-3B3MS 

1824211 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

09 

1  1-3B3MSD 

1824212 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

10 1 1-4B1 

1 

1824204 

|  10/04/93  | 

10/04/93  | 

11 

|  1-4B2 

1824205 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

12 

1-4B3 

1 

1824206 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

13 

|  2-1B1 

1824216 

|  10/04/93  | 

10/04/93  | 

14 

2-1B2 

1 

1824217 

|  10/07/93  | 

10/07/93  | 

15 

|  2-1B3 

1824218 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

IS 

2-2B1 

1824213 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

17 

| 2-2B2 

1824214 

|  10/07/93  j 

10/07/93  | 

18 

2-2B3 

1 

1824215 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

19 

1 2-2B3D 

1824219 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

20 | MSB 

1 

.1. 

18242MSB 

|  10/03/93  | 

10/03/93  | 

1 

COMMENTS : 


0000213 


page  1  of  1 


FORM  IV  PEST 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


4C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  PBLK3460  Lab  File  ID:  _ 

Matrix: (soil/water)  SOIL  Extraction: (SepF/Cont/sonc)  sonc 

sulfur  cleanup:  (Y/N)  Y_  Date  Extracted:  09/22/93 

Date  Analyzed  (1):  10/13/93  Date  Analyzed  (2):  10/13/93 

Time  Analyzed  (1):  1356  Time  Analyzed  (2):  1356 


Instrument  ID  (1):  HP3A 


Instrument  ID  (2): 


HP3B 


GC  Column  (1):  DB-608  ID:  0.53  (mm)  GC  Column  (2):  DB-1701  ID:  0.53  (mm) 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD : 


EPA 

LAB 

DATE 

DATE 

SAMPLE  NO. 

SAMPLE  ID 

ANALYZED  1 

ANALYZED  2 

01 

3-3B3MS 

1823211 

10/13/93 

10/13/93 

02 

3-3B3MSD 

1823212 

10/13/93 

10/13/93 

03 

MSB 

18232MSB 

10/13/93 

10/13/93 

COMMENTS  : 


0000218 


page  1  of  1 


FORM  IV  PEST 


3/90 


4C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707 

Lab  Sample  ID:  PWB0523A _ 

Matrix: ( soil/water )  WATER 
Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N__ 

Date  Analyzed  (1):  06/02/94 

Time  Analyzed  (1):  1310 _ 

Instrument  ID  (1):  HP 3 A 
GC  Column  (1):  DB-608  ID:  0. 53  (mm 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO 


|  PBLK63  | 

Contract:  9420972 _ I _ ! 

SAS  No  .  : _  SDG  No .  : _ 

Lab  File  ID:  _ 

Extraction :( SepF/Cont/Sonc  )  SEPF 
Date  Extracted:  05/23/94 

Date  Analyzed  (2):  06 /02 /94 

Time  Analyzed  (2):  1310 _ 

Instrument  ID  (2):  HP3B 

)  GC  Column  (2):  DB-1701  ID:  0 ■ 53  (mm 
THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD : 


|  EPA  |  LAB  |  DATE  |  DATE 

|  SAMPLE  NO.  |  SAMPLE  ID  | ANALYZED  1 | ANALYZED  2 

01 | 01 -MW 2  |  2072801  |  06/02/94  |  06/02/94 

02 | 02-MW2  |  2072802  |  06/02/94  |  06/02/94 

0  3  |  0  3 -MV/ 2  |  2072803  |  06/02/94  |  06/02/94 


COMMENTS : 


page  1  of  1 


FORM  IV  PEST 


(J000116 


3/90 


4C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 

Lab  Sample  ID:  PBLK  34  61 _ 

Matrix : (soil/water)  WATER 


Contract :  9320415 

SAS  No . :  _ 


PBLK67 


SDG  No. 


I 


Lab  File  ID: 


Extraction: (SepF/Cont/Sonc)  SEPF 


Sulfur  Cleanup:  {Y/N)  N_ 

Date  Analyzed  (1):  10/19/93 

Tine  Analyzed  (1):  1343 _ 

Instrument  ID  (1):  HP 3A 

GC  Column  (L):  DB-60S _  ID:  0.53 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES 

|  EPA  j  LAB 

|  SAMPLE  NO.  j  SAMPLE 

0 1 j  EB- 5  |  1828111 

02JEB-6  |  1828113 

03  j  FB- 5  |  182  3112 

04  i'fB-6  |  1828114 


Date  Extracted:  09/27/93  ■ 

Date  Analyzed  (2):  10/19/93 

■ 

Time  Analyzed  >'  2  '  :  1 8  4  3 _ ■ 

Instrument  ID  (2):  HP  3B 

(mm)  GC  Column  (2}:  PS -1701  ID:  0.52  Hz 

TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  USD:  ■ 

j  DATE  j  DATE  | 

ID  |  ANALYZED  1 | ANALYZED  2 1  m 

|  10/19/93  |  10/19/93  | 

|  10/19/93  |  10/19/93  !  — 

|  10/19/93  |  10/19/93  !  ■ 

!  10/19/93  |  10  / 19/93  |  * 


I 


COMMENTS : 


11 0  001 55 
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FORM  IV  PEST 


3/90 


4  C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


PBLK69 


lontract:  93204 1 5 


Lab  Code:  NYTEST  Case  Mo.:  1 S 2 8 1 
La b  S  a  n pie  ID:  F B L K  2 4  6  9 _ 


SAS  No . : 


SDG  No . : 


j<ib  File  ID: 


Matrix: (soil/water)  SOIL 
S  i.i  1  f  u  r  C 1  e  a  n  u  p  :  {  Y  /  N  i  Y_ 

Date  Analyzed  (1):  10/19/93 

Time  A  n  a  ]  y  z  e  d  ( ]  :  2  3  4  5 _ 


Extraction :( SepF/Cont/Sonc )  SONC 


Date  Extracted: 


Date  Analyzed  ( 2 ) : 
Time  Analyzed  (  2  )  : 


09/24/93 


10/19/93 


2  3  4  5 


Ins  t  rumen  t  ID  (lj:  HP  3A 
GC  Column  (1):  DB-608 


Instrument  ID  (  2  > 


H?3B 


ID:  0.53  (mm)  GC  Column  (2):  D5-1701 _  ID:  0.5  3 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD : 

I  EPA  |  LAB  |  DATE  I  DATE  | 

|  SAMPLE  NO.  |  SAMPLE  ID  | ANALYZED  1 ! ANALYZED  2 1 


01 | 2-4B1 
02  |  2-4B2 
03 ] 2-5B1 
04  |  2-5B2 
0  5  |  2-SB1 
06  |  2-6B2 
07  |  2-7B1 
08 | 2-7B2 
09  |  2-8B1 
10  I  2-8B2 


|  1828101 
|  1S28102 

|  1828103 

|  1828104 

J  1828105 
I  1828106 
|  1823107 

|  1828108 
|  1328109 

I  1823110 


|  1O/20/93  I  10/20/93 
I  10/20/93  |  10/20/93 
I  10/20/93  |  10/20/93 
|  10/2O/93  |  10/2O/93 
|  10/21/93  |  10/21/93 
|  10/20/93  |  10/20/93 
|  10/21/93  |  10/21/93 
|  10/15/93  |  10/15/93 
|  10/15/93  |  10/15/93 
|  10/15/93  I  10/15/93 


COMMENTS : 


page  1  of  1 


FORM  IV  PEST 


'•000157 


3/90 


4C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


PBLK72 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A 

Lab  Sample  ID:  PBLK2072 _ 

Matrix: (soil/water)  WATER 
Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N__ 

Date  Analyzed  (1):  10/02/93 

Time  Analyzed  (1):  1150 _ 

Instrument  ID  (1):  HP2A 
GC  Column  ( 1) : 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  File  ID:  _ 

Extraction: (SepF/Cont/Sonc )  SEPF 
Date  Extracted:  09/22/93 

10/02/93 
1150 
HP2B 

_  ID:  0.53  (mm) 


DB-608  ID:  0.53  (mm)  GC  Column  (2):  DB-1701 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES ,  MS  AND  MSD : 


Date  Analyzed  (2): 
Time  Analyzed  (2): 
Instrument  ID  (2): 


EPA 

LAB 

DATE 

DATE 

SAMPLE  NO. 

SAMPLE  ID 

ANALYZED  1 

ANALYZED  2 

01 

EB-l 

1823220 

10/02/93 

10/02/93 

02 

EB-2 

1823222 

10/02/93 

10/02/93 

03 

FB-1 

1823221 

10/02/93 

10/02/93 

04 

FB-2 

1823223 

10/02/93 

10/02/93 

COMMENTS : 


0000212 
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FORM  IV  PEST 


3/90 


4C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A 
Lab  Sample  ID:  PBLK2073 
Matrix: (soil/water)  SOIL 
Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 

Date  Analyzed  (1):  10/02/93 
Time  Analyzed  (1):  1603 
Instrument  ID  (1):  HP2A 
GC  Column 


Contract:  9320415 _ 

SAS  NO.:  _  SDG 

Lab  File  ID:  _ 

Extraction : ( SepF/ Cont /Sonc )  SONC 
Date  Extracted:  09/22/93 

Date  Analyzed  (2):  10/02/93 

Time  Analyzed  (2):  1603 _ 

Instrument  ID  (2):  HP2B 


(1):  pb-608  ID:  0 . 53  (mm)  GC  Column  (2):  PB-1701  ID:  0.53  (mm) 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD : 


PBLK73 


No.  : 


EPA 

LAB 

DATE 

DATE 

SAMPLE  NO. 

SAMPLE  ID 

ANALYZED  1 

ANALYZED  2 

; 

01 

3-1B1 

1823201 

10/03/93 

10/03/93 

02 

3-1B2 

1823202 

10/02/93 

10/02/93 

03 

3-1B3 

1823203 

10/02/93 

10/02/93 

04 

3-2B1 

1823204 

10/03/93 

10/03/93 

05 

3-2B2 

1823205 

10/03/93 

10/03/93 

06 

3-2B3 

1823206 

10/03/93 

10/03/93 

07 

3-3B1 

1823207 

10/03/93 

10/03/93 

08 

3-3B2 

1823208 

10/03/93 

10/03/93 

09 

3-3B3 

1823209 

10/03/93 

10/03/93 

10 

3-3B3D 

1823210 

10/03/93 

10/03/93 

11 

3-4B1 

1823216 

10/04/93 

10/04/93 

12 

3-6B1 

1823213 

10/03/93 

10/03/93 

13 

3-6B2 

1823214 

10/03/93 

10/03/93 

14 

3-6B3 

1823215 

10/03/93 

10/03/93 

COMMENTS : 


0000214 
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FORM  IV  PEST 


3/90 


4C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO. 


PBLK74 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  PBLK2074  Lab  File  ID:  _ 

Matrix: (soil/water)  SOIL  Extraction: (SepF/Cont/Sonc)  SONC 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_  Date  Extracted:  09/22/93 

Date  Analyzed  (1):  10/02/93  Date  Analyzed  (2):  10/02/93 

Time  Analyzed  (1):  1654 _  Time  Analyzed  (2):  1654 _ 

Instrument  ID  (1):  HP 2 A  Instrument  ID  (2):  HP2B 

GC  Column  (1):  DB-608  ID:  0.53  (mm)  GC  Column  (2):  DB-1701  ID:  0.53  (mm) 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES,  MS  AND  MSD : 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID 

DATE 

ANALYZED  1 

DATE 

ANALYZED  2 

01 

3-4B2 

1823217 

10/03/93 

10/03/93 

02 

3-4B3 

1823218 

10/03/93 

10/03/93 

03 

3-4B3D 

1823219 

10/03/93 

10/03/93 

COMMENTS : 


0000216 
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FORM  IV  PEST 


3/90 


4C  EPA  SAMPLE  NO. 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY  _ 

I 

|  PBLK75 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972  | _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  PBLK75 _  Lab  File  ID:  _ 

Matrix: ( soil/water)  WATER  Extraction :( SepE /Cont/Sonc )  SEPF 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N_  Date  Extracted:  04/11/94 

Date  Analyzed  (1):  05/01/94  Date  Analyzed  (2):  05/01/94 

Time  Analyzed  (1):  0314  Time  Analyzed  (2):  0314 

Instrument  ID  (1):  HP 3 A  Instrument  ID  (2):  HP3B 

GC  Column  (1):  DB-608  ID:  0. 53  (mm)  GC  Column  (2):  DB-1701  ID:  0.53  (mn 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLES ,  MS  AND  MSD : 


|  EPA 

|  LAB 

|  DATE  j 

|  DATE  | 

|  SAMPLE  NO. 

| _ _ 

|  SAMPLE  ID 

| ANALYZED  1| ANALYZED  2| 

1  ^  ""  “1 

01 |EQUIP_BLK 

1  ~  -k 

|  2031617 

-  i -  i 

|  05/01/94 

j  05/01/94  i 

02 | FIELD  BLK 

1 

|  2031616 

1 

|  05/01/94  | 

1 

|  05/01/94  | 

1  1 

COMMENTS: 
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FORM  IV  PEST 


"000173 


3/9e 


4C 

PESTICIDE  METHOD  BLANK  SUMMARY 


EPA  SAMPLE  NO 


PBLK76 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No, 
Lab  Sample  ID:  PBLK76 _ 


20316 


Contract:  942097  2 

SAS  No. :  _ 

Lab  File  ID: 


SDG  No. : 


Matrix: ( soil/water )  SOIL 
Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 
Date  Analyzed  (1):  05/01/94 


Extraction: (SepF/Cont/Sonc )  SONC 
Date  Extracted:  04/12/94 

Date  Analyzed  (2):  05/01/94 


Time  Analyzed  (1):  0549 

— 

Time  Analyzed  (2): 

0549 

Instrument  ID  (1):  HP3A 

Instrument  ID  (2): 

HP3B 

GC  Column  (1):  DB-608 

ID:  0.53  (mm) 

GC  Column  (2):  DB-1701 

ID:  0 

THIS  METHOD  BLANK 

APPLIES  TO  THE 

FOLLOWING  SAMPLES,  MS 

AND  MSD : 

|  EPA 

|  LAB 

|  DATE  |  DATE  | 

|  SAMPLE  NO. 

|  SAMPLE  ID 

| ANALYZED  1| ANALYZED  2| 

| - **■“• 

01 | 2-003-2 

|  2031602 

|  05/01/94  |  05/01/94  | 

02 | 2-003-3 

1 

|  2031603 

|  05/01/94  |  05/01/94  | 
.1  1  1 

COMMENTS : 


OC00175 
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FORM  IV  PEST 


3/90 


test  environmenta 


me 


Method  ouaJ^^rs  for  Inorganics 


•  i  j  .1 j.  fnr  three  types  of  results  qualifiers. 

FORM  I-IN  includes  fields  for  ttire  follows- 
These  qualifiers  must  be  completed  as  foil 


-i  _  vnfpr  "B"  if  the  reported  value 

*  c  (Concentration)  qualifier  -  than  the  Contract 

was  obtained  from  a  reading  thi at  « «  less  ^ ^  tQ 

Required  Detection  Limit  (CRDL)  *3  f  the  anaiyte  was 

+*1-1^  TnstTirment  Detection  Limit  (XDL)  •  , 

analyzed  ”r  but  not  detected,  a  "U»  must  be  entered. 


*  q  qualifier 
follows: 


Specified 


entries  and  their  meanings  are  as 


E  - 

M  - 
N  - 
S  - 

w  - 


*  - 

+  - 


The  reported  value  is  estimated  because  of  the  presence 
of  interference. 


Duplicate  precision  not  met  (  CV  >  20%  ) . 

Spiked  sample  recovery  not  within  control  limits. 

The  reported  value  was  determined  by  Method  of  Standard 
Addition  (MSA) . 


ESPSiZ  151"  S.rsS.niS”—”-  s 

.ess  than  50%  of  spike  absorbance. 

Juplicate  analysis  not  within  control  limits. 
Correlation  Coefficient  for  the  MSA  is  less  than  0.995. 
?nterina  "S'\  "W"  or  ”+"  is  mutually  exclusive. 


*  M  (Method)  qualifier  -  enter: 


wpit 

"A" 

••pit 

"CV” 

"AV" 

"AS" 

"C” 


r  ICP 

ir  Flame  AA 

ir  Furnace  AA 

'or  Cold  Vapor  AA 

:or  Automated  Cold  Vapor  AA 

:or  Semi-Automated  Spectrophotometric 

>»•  TUf  -a  ml  3  1  cnprtroDhotometr ic 


"T"  for  Titrimetric 
"NR”  if  the  analyte  is 


not  required  to  be  analyzed. 


0000000 


U.S.  EPA  -  CLP 


COVER  PAGE  -  INORGANIC  ANALYSES  DATA  PACKAGE 


•Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC.  Contract:  9320415 


|Lab  Code:  10195 


Case  No.:  18232  SAS  .No.: 


SDG  No. : SDG405 


SOW  No.:  ILM02 


EPA  Sample  No, 

_EB-1 _ 

_EB-2 _ 

_FB-1 _ 

_FB-2 _ 

t._3-lBl _ 

.<•  _3-lB2 _ 

3-2B1 

_3-2B2 _ _ 

_3-2B3 _ 

3-3B1 

3-3B2 

_3-3B3 _ 

_3-3B3D _ 

_3-3B3S _ 

3-3B3D 

3-4B1 

_3-4B2 _ 

_3-4B3 _ 

3-4B3D 


Lab  Sample  ID 

_ 82322  0 _ 

_ 823222 _ 

” _ 823221 _ 

_ 823223 _ 

823201 

__823202 _ 

_ 823203 _ 

_ 823204 _ 

~ _ 823205 _ 

_ 823206 _ 

_ 823207 _ 

_ 823208_ _ 

~ _ 823209 _ 

_ 823211D _ 

_ 8  2  3  2 1 2  S _ 

' _ 823210 _ • _ 

‘ _ 823216 _ 

_ 823217  __ 

_ 823218 _ 

823219 


Were  ICP  interelement  corrections  applied  ? 

\ 

’were  ICP  background  corrections  applied  ? 

If  yes  -  were  raw  data  generated  before 
application  of  background  corrections  ? 


Yes/No  YES 
Yes/No  YES 


Yes /No  NO 


^.Comments : 


Laboratory  Chronicle 


Client  Name:  Operationia  Technologies 

Login  No. :  18232 

Date  Received:  09/20/93 

Sample  ID:  AS  PER  CHAIN  OF  CUSTODY 

Laboratory  Number  Sample  Identification 


SEE  REPORT  COVER  PAGE 


Inorganics  : 

1.  Metals  10/05/93  to  10/12/93 

2.  Cyanides  09/30/93 

3.  Phenols  NR 


Other  Analysis:  NR 


Total  Organic  Carbons  /  Total  Organic  Halides: 

Date  Extracted:  NR 

Date  Analyzed:  NR 


0000008 


METHODOLOGY  SUMMARY 
NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


AQUEOUS  SAMPLE  PREPARATION  [See  reference  1  and  2  METHOD 

BNA,  Pesticides  /  PCB's  Extraction  (2)  3510 

AA/ICP  Sample  Preparation  ( 1 )  200.7 

Furnace  Sample  Preparation  (1)  200.0 

Mercury  Sample  Preparation  ( 1 )  245.1 

Hexavalent  Chromium  Sample  Preparation  ( 1 )  218.5 


NON-AQUEOUS  EXTRACTIONS  [See  reference  2  ] 
SOIL  AND  SEDIMENT  SAMPLES: 


BNA,  Pesticides  /  PCB's  Extraction 
AA/ICP  Sample  Preparation 
Furnace  Sample  Preparation 
Mercury  Sample  Preparation 

SLUDGE  /  PETROLEUM  BASED  SAMPLES:  [  See  reference  2  ] 
AA/ICP  Sample  Preparation 
Furnace  Sample  Preparation 
Mercury  Sample  Preparation 


3550 

3030 

3050 

7471 

3050 

3020  /  3030  /  3050 
7471 


ICP  (INDUCTIVELY  COUPLED  PLASMA): 

ALUMINUM 

ANTIMONY 

BARIUM 

BERYLLIUM 

CADMIUM 

CALCIUM 

CHROMIUM 

COBALT 

COPPER 

IRON 

LEAD 

MAGNESIUM 
MANGANESE 
MOLYBDENUM  . 

NICKEL 

POTASSIUM 

SILVER 

SODIUM 

TIN 

TITANIUM 

VANADIUM 

ZINC 


REFERENCE  la  /  REFERENCE  2a 


200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 


°°00009 


METHODOLOGY  SUMMARY 
NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


FURNACE  AA: 

ANTIMONY 

ARSENIC 

LEAD 

SELENIUM 

THALLIUM 

TIN 

VANADIUM 

MERCURY 

AQUEOUS  METHODOLOGIES:  [  See  reference  3  ] 

Organochlorine  Pesticides  and  PCB's  by  Gas  Chromatography 

Herbicides  by  Gas  Chromatography 

Purgeable  Organics  by  GC/MS 

Base/Neutral,  Acids  by  GC/MS 

2,3, 7,8  -  TCDD  by  GC/MS 


REFERENCE  1  /  REFERENCE  2 

217.1  /7041 

206.2  /  7060 
239.2/7421 

270.2  /  7740 
279.2/7841 

282.2 

286.2/7911 
245. 1  /  7470 


608 

362 

624 

625 

613/625 


NON  -  AQUEOUS  METHODOLOGIES:  [See  reference  2  ] 

Gas  Chromatography  /  Mass  Spectrometry  for: 

Purgeable  Organics  8240 

Base  /  Neutral  and  Acid  Extractables  8270 

Organochlorine  Pesticides  and  PCB's  by  Gas  Chromatography  8080 


MISCELLANEOUS  ANALYSIS:  [  See  reference  2  ] 
Extraction  Procedure  Toxicity 
Ignitability 
Corrosivity 
Reactivity 


Toxicity  Characteristic  Leaching  Procedure  (TCLP)  [Reference  5  ] 


1310 

1010 

1110 

CHAPTER  8.3 


0000010 


METHODOLOGY  SUMMARY 
NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


ADDITIONAL  INORGANIC  PARAMETERS 


PARAMETER 

REFERENCE  1 

REFEREN 

BROMIDE 

320.1 

COLOR 

110.2 

CONDUCTANCE 

120.1 

CONDUCTANCE 

9050 

ODOR 

140.1 

pH 

150.1 

pH 

9040 

TDS 

160.2 

TSS 

160.2 

TS 

160.3 

HARDNESS 

130.1 

TEMPERATURE 

170.1 

TURBIDITY 

180.1 

ACIDITY 

305.1 

ALKALINITY 

310.1 

AMMONIA 

350.2,. 3 

CHLORIDE 

325.3 

CHLORIDE 

9252 

RESIDUAL  CHLORINE 

330.2 

COD 

410.3,405.1 

CYANIDE 

335.3 

OIL  AND  GREASE 

413.1, .2 

OIL  AND  GREASE 

9070 

FLUORIDE 

340.2 

TKN 

351.2 

N02/N03 

353.2 

DO. 

360.2 

PETROLEUM  HYDROCARBONS  (  see  reference  4) 

418.1 

PHENOL 

420.2 

PHOSPHORUS 

365.1 

SILICA 

370.1 

SULFATE 

375.4,. 2 

SULFIDE 

376.1 

SURFACTANTS 

425.1 

TOC 

415.1 

9060 

REFERENCES: 

(1)  - 
(la)  - 
(2)  - 
(2a)  - 

(3)  - 

(4)  - 


600  /  4-79-002  Methods  for  Chemical  Analysis  of  Water  and  Waste 

600  /  4-79-002  Methods  for  Chemical  Analysis  of  Water  and  Waste  as  modified  by  the  EPA  CLP  Statement  of  Work  1LM01.2 
SW  846  Test  Methods  for  Evaluating  Solid  Waste 

SW  846  Test  Methods  for  Evaluating  Solid  Waste  as  modified  by  the  EPA  CLP  Statement  of  Work  ILM01 .2 
40  CFR  Part  136,  VOL.  49,  No.  209  Test  Parameters  for  the  Analysis  of  Pollutants 

As  modified  by  NJDEP  -  BISE  (5)  (  for  non  aqueous  samples  )  -  Federal  Register  Vol  55  No.  126  Friday  06/29/90.  26986  - 
6996. 

0000011 


NON-CONFORMANCE  SUMMARY 
(Case  Narrative) 


Login  No.:  18232 


The  samples  were  analyzed  according  to  the  required  protocols.  The  mercury  value  for  sample  EB-2  was  at  the 
detection  limit  (0.20ppb). 


0000012 


U.S.  EPA  -  CLP 


COVER  PAGE  -  INORGANIC  ANALYSES  DATA  PACKAGE 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  93204 15_ 

Lab  Code:  10195  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _ 


SDG  No. : SDG4 13 


SOW  No, 


3/90 


EPA  Sample  No 

_EB-5 _ 

_EB-6 _ 

_FB-5 _ 

_FB-6_ _ 

_2-4Bl _ 

_2-4B2_ _ 

_2-5Bl _ 

2-5B2 

_2-6Bl _ 

_2-6B2 _ 

_2-7Bl _ 

_2-7B2 _ 

_2-8Bl _ 

_2-8B2_ _ 

_2-8B2D _ 

2-8B2S 


Lab  Sample  ID 

_ 828111 _ 

_ 828113 _ 

_ 828112 _ 

_ 828114 _ 

_ 828101 _ 

_ 828102 _ 

_ 828103 _ 

_ 8  28104 _ 

~ _ 828105 _ 

_ 828106 _ 

_ 828107 _ 

_ 828108 _ 

_ 828109 _ 

_ 828110 _ 

_ 828110D _ 

828110S 


! Were  ICP  interelement  corrections  applied  ? 

•Were  ICP  background  corrections  applied  ? 

:  If  yes  -  were  raw  data  generated  before 

1  application  of  background  corrections  ? 

i Comments : 


Yes/No  YES 
Yes/No  YES 


Yes/No  NO 


I  certify  that  this  data  package  is  in  compliance  with  the  terms  and 
conditions  of  the  contract,  both  technically  and  for  completeness,  for 
•other  than  the  conditions  detailed  above.  Release  of  the  data  contained 
in  this  hardcopy  data  package  and  in  the  computer-readable  data  submitted 
Ion  floppy  diskette  has  been  .authorized  by  the  Laboratory  Manager  or  the 
;  Manager's  design^9,  as  verified  hpf  the  following  signature. 


Signature : 


Date : 


Name : 


Title : 


-6°^  QdifrnTfr' 

~po 


COVER  PAGE  -  IN 


ILM02 . 1 


0000002 


Laboratory  Chronicle 


Client  Name: 
Login  No.  : 
Date  Received: 
Sample  ID: 


Operationla  Technologies 
18281 
09/23/93 

AS  PER  CHAIN  OF  CUSTODY 


Laboratory  Number  Sample  Identification 


SEE  REPORT  COVER  PAGE 


Inorganics : 


1.  Metals  10/08/93  to  10/17/93 

2.  Cyanides  10/01/93  &  10/06/93 

3.  Phenols  NR 


Other  Analysis: 


NR 


Total  Organic  Carbons  /  Total  Organic  Halides: 

Date  Extracted:  NR 

Date  Analyzed:  NR 


0000004 


METHODOLOGY  SUMMARY 
NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


I 

* 

\ 

t 


1 

I 

3 


1 

h 

i 


AQUEOUS  SAMPLE  PREPARATION  [See  reference  1  and  2  METHOD 

BNA,  Pesticides  /  PCB's  Extraction  (2)  3510 

AA/ICP  Sample  Preparation  (1)  200.7 

Furnace  Sample  Preparation  (1)  200.0 

Mercury  Sample  Preparation  ( 1 )  245.1 

Hexavalent  Chromium  Sample  Preparation  (1)  218.5 

NON-AQUEOUS  EXTRACTIONS  [See  reference  2  ] 

SOIL  AND  SEDIMENT  SAMPLES: 


BNA,  Pesticides  /  PCB's  Extraction 

AA/ICP  Sample  Preparation 

Furnace  Sample  Preparation 

Mercury  Sample  Preparation 

SLUDGE  /  PETROLEUM  BASED  SAMPLES: 

AA/ICP  Sample  Preparation 

Furnace  Sample  Preparation 

Mercury  Sample  Preparation 


3550 

3030 

3050 

7471 

[  See  reference  2  ] 

3050 

3020  /  3030  /  3050 
7471 


1 

Jt 


ICP  (INDUCTIVELY  COUPLED  PLASMA): 

ALUMINUM 

ANTIMONY 

BARIUM 

BERYLLIUM 

CADMIUM 

CALCIUM 

CHROMIUM 

COBALT 

COPPER 

IRON 

LEAD 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

MOLYBDENUM 

NICKEL 

POTASSIUM 

SILVER 

SODIUM 

TIN 

TITANIUM 

VANADIUM 

ZINC 


REFERENCE  la  /  REFERENCE  2a 


200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 

200.7/6010 


iH)000€-5 


I 

I 

i 

I 


f 


METHODOLOGY  SUMMARY 
NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


FURNACE  AA: 


REFERENCE  1  /  REFERENCE  2 


ANTIMONY 

ARSENIC 

LEAD 

SELENIUM 

THALLIUM 

TIN 

VANADIUM 

MERCURY 


217.1  /7041 

206.2  /  7060 
239.2/7421 

270.2  /  7740 
279.2/7841 

282.2 

286.2/7911 
245.1  /7470 


AQUEOUS  METHODOLOGIES:  [  See  reference  3  ] 

Organochlorine  Pesticides  and  PCB's  by  Gas  Chromatography 

Herbicides  by  Gas  Chromatography 

PurgeaMe  Organics  by  GC/MS 

Baae/Neutral,  Acids  by  GC/MS 

2,3, 7,8  -  TCDD  by  GC/MS 


NON  -  AQUEOUS  METHODOLOGIES:  [See  reference  2  ] 

Gas  Chromatography  /  Mass  Spectrometry  for: 

Purgeable  Organics 

Base  /  Neutral  and  Acid  Extractables 

Organochlorine  Pesticides  and  PCB's  by  Gas  Chromatography 


MISCELLANEOUS  ANALYSIS:  [  See  reference  2  ] 
Extraction  Procedure  Toxicity 

Ignkability 

Corrosivity 

Reactivity 


Toxicity  Characteristic  Leaching  Procedure  (TCLP)  [Reference  5  ] 


608 

362 

624 

625 

613/625 


8240 

8270 

8080 


1310 

1010 

1110 

CHAPTER  8.3 


U 


dOOOOOG 


METHODOLOGY  SUMMARY 
NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


ADDITIONAL  INORGANIC  PARAMETERS 


PARAMETER 

REFERENCE  1 

BROMIDE 

320.1 

COLOR 

110.2 

CONDUCTANCE 

120.1 

CONDUCTANCE 

ODOR 

140.1 

pH 

150.1 

PH 

TDS 

160.2 

TSS 

160.2 

TS 

160.3 

HARDNESS 

130.1 

TEMPERATURE 

170.1 

TURBIDITY 

180.1 

ACIDITY 

305.1 

ALKALINITY 

310.1 

AMMONIA 

350.2..3 

CHLORIDE 

325.3 

CHLORIDE 

RESIDUAL  CHLORINE 

330.2 

COD 

410.3,405.1 

CYANIDE 

335.3 

OIL  AND  GREASE 

413.1, .2 

OIL  AND  GREASE 

FLUORIDE 

340.2 

TKN 

351.2 

N02/N03 

353.2 

DO. 

360.2 

PETROLEUM  HYDROCARBONS  ( see  reference  4) 

418.1 

PHENOL 

420.2 

PHOSPHORUS 

365.1 

SILICA 

370.1 

SULFATE 

375.4, .2 

SULFIDE 

376.1 

SURFACTANTS 

425.1 

TOC 

415.1 

TOX 


REFERENCE  2 

9050 

9040 


9252 

9070 


9060 

9020 


REFERENCES: 

(1)  -  600  /  4-79-002  Methods  for  Chemical  Analysis  of  Water  and  Waste 

(la)  -  600/4-79-002  Methods  for  Chemical  Analysis  of  Water  and  Waste  as  modified  by  the  EPA  CLP  Statement  of  Work  ILM01.2 

(2)  -  SW  846  Test  Methods  for  Evaluating  Solid  Waste 

(2a)  -  SW  846  Test  Methods  for  Evaluating  Solid  Waste  as  modified  by  the  EPA  CLP  Statement  of  Work  ILM01 .2 

(3)  -  40  CFR  Part  136,  VOL.  49,  No.  209  Test  Parameters  for  the  Analysis  of  Pollutants 

(4)  -  As  modified  by  NJDEP  -  BISE  (5)  (  for  non  aqueous  samples  )  -  Federal  Register  Vol  55  No.  126  Friday  06/29/90  26986  - 

6996. 

0000007 


NON-CONFORMANCE  SUMMARY 
(Case  Narrative) 


Login  No.:  18281 


The  samples  were  analyzed  according  to  the  required  protocols.  No  problems  were  encountered.  A  duplicate  and  spike 
analysis  were  performed  on  sampl  10  (2-8B2). 


0000003 


METHODOLOGY  SUMMARY 
NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


j  FURNACE  AA: 

ANTIMONY 
{  ARSENIC 

LEAD 
SELENIUM 
1  THALLIUM 

TIN 

j  VANADIUM 

MERCURY 

j  AQUEOUS  METHODOLOGIES:  [  See  reference  3  ] 

.  Organochlorine  Pesticides  and  PCB's  by  Gas  Chromatography 
|  Herbicides  by  Gas  Chromatography 
J  Purgeable  Organics  by  GC/MS 
»  •  Base/Neutral,  Acids  by  GC/MS 

J  2, 3, 7,8  -  TCDD  by  GC/MS 

| 

|  NON  -  AQUEOUS  METHODOLOGIES:  [See  reference  2  ] 

|  Gas  Chromatography  /  Mass  Spectrometry  for: 

> 

Purgeable  Organics 

|  Base  /  Neutral  and  Acid  Extractables 

4 

Organochlorine  Pesticides  and  PCB's  by  Gas  Chromatography 

I 

s 

,  MISCELLANEOUS  ANALYSIS:  [  See  reference  2  ] 

|  Extraction  Procedure  Toxicity 
IgnkabiHty 
Corroaivky 
Reactivity 

I  Toxicity  Characteristic  Leaching  Procedure  (TCLP)  [Reference  5  ] 
* 

j 

I 


REFERENCE  1  /  REFERENCE  2 

217.1  /7041 

206.2  /  7060 
239.2/7421 

270.2  /  7740 
279.2/7841 

282.2 

286.2/7911 
245.1  /7470 


608 

362 

624 

625 

613/625 


8240 

8270 

8080 


1310 

1010 

1110 

CHAPTER  8.3 


0000008 


1 

METHODOLOGY  SUMMARY 

■  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 

s 

ADDITIONAL  INORGANIC  PARAMETERS 

*  PARAMETER 

REFERENCE  I 

REFERENCE  2 

■  BROMIDE 

320.1 

1  COLOR 

110.2 

CONDUCTANCE 

120.1 

■  CONDUCTANCE 

9050 

1  ODOR 

140.1 

pH 

150.1 

f  PH 

9040 

§  TDS 

160.2 

TSS 

160.2 

■  TS 

160.3 

P  HARDNESS 

130.1 

TEMPERATURE 

170.1 

■  TURBIDITY 

180.1 

|  ACIDITY 

305.1 

ALKALINITY 

310.1 

^  AMMONIA 

350.2, .3 

■  ClfiDRIDE 

325.3 

CHLORIDE 

9252 

■  RESIDUAL  CHLORINE 

330.2 

1  COD 

410.3,405.1 

^  CYANIDE 

335.3 

■i  OIL  AND  GREASE 

413.1,.2 

■  OIL  AND  GREASE 

9070 

"  FLUORIDE 

340.2 

m  TKN 

351.2 

1  N02/N03 

353.2 

™  DO. 

360.2 

m  PETROLEUM  HYDROCARBONS  (  see  reference  4) 

418.1 

1  PHENOL 

420.2 

“  PHOSPHORUS 

365.1 

u  SILICA 

370.1 

■  SULFATE 

375.4,.2 

"  SULFIDE 

376.1 

m  SURFACTANTS 

425.1 

1  TOC 

415.1 

9060 

"  TOX 

9020 

|  ™CHS: 

(1)  -  600  /  4-79-002  Methods  for  Chemical  Analysis  of  Water  and  Waste 

(la)-  600  /  4-79-002  Methods  for  Chemical  Analysis  of  Water  and  Waste 

as  modified  by  the  EPA  CLP  Statement  of  Work  ELMO  1 .2 

■  (2)  -  SW  846  Test  Methods  for  Evaluating  Solid  Waste 

.3  (2a)  -  SW  846  Test  Methods  for  Evaluating  Solid  Waste  as  modified  by  the  EPA  CLP  Statement  of  Work  ELMO  1.2 

(3)  -  40  CFR  Part  136,  VOL.  49,  No.  209  Test  Parameters  for  the  Analysis  of  Pollutants 

■  .  (4)  -  As  modified  by  NJDEP  -  BISE  (5)  (  for  non  aqueous  samples  )  -  Federal  Register  Vol  55  No.  126  Friday  06/29/90.  26986  - 

■  6996. 

P 

0000009 

NON-CONFORMANCE  SUMMARY 
(Case  Narrative) 


Login  No.:  18242 


The  samples  were  analyzed  according  to  the  required  protocols.  Several  of  the  duplicate  results  were  outside  the  control 
limit.  The  flag  was  applied  to  all  the  samples  associated  with  this  duplicate. 


0000010 


I 

8 

I 

I 

I 

I 

i 

I 


test  environmental 


inc 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  18232 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppb:  Matrix:  WATER 


Parameter (s) 


Sample  Identification 


EB-1  FB-1  EB-2  FB-2 

(1823220) (1823221) (1823222) (1823223) 


8 

« 

1 

8 

8 

I 

I 
1 
V 

II 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


100.0  U  100.0  U 
NA  NA 


100.0  U 
NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


100.0  U 
NA 


0000165 


nytest  environmental,* 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  18232 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppm:  Matrix:  WATER 


Parameter ( s )  Sample  Identification 


EB-1  FB-1  EB-2  FB-2 

(1823220) (1823221) (1823222) (1823223) 


#2  Fuel  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

#6  Fuel  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

Lubricating  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

u 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

Kerosene 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

U 

10.0 

u 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

NA 

NA 

NA 

*  TPH  (as...)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 

particular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  0000161 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


nytest  environmental,. 


i 

■ 

I 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppb: 

Parameter(s) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  18281 


Matrix:  WATER 


Sample  Identification 


EB-5  FB-5  EB-6  FB-6 

(1828111) (1828112) (1828113) (1828114) 


100.0  U  100.0  U  100.0  U  100.0  U 
NA  NA  NA  NA 


aasolin!8  ®aS°line)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 

p:::;  ^"0“  pitt“rn  does  not  "*tch  th^  —on- 


I 


0000125 


I _ 


nytest  environmental,. 


REPORT  OF  ANALYSIS 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppm: 


Log  In  No.:  18281 


Matrix:  WATER 


Parameter (s) 


Sample  Identification 


#2  Fuel  Oil 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

#6  Fuel  Oil 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

Lubricating  Oil 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

Kerosene 

TPH  (as  Kerosene) 


EB-5  FB-5  EB-6  FB-6 

(1828111) (1828112) ( 1828113 ) ( 1828114 ) 


10.0  U 

NA 

10.0  u 

NA 

10.0  U 

NA 

10.0  u 

NA 


10.0  u 

NA 

10.0  U 
NA 

10.0  U 
NA 

10.0  u 

NA 


10.0  U 

NA 

10.0  U 
NA 

10.0  U 
NA 

10.0  u 

NA 


10.0  u 

NA 

10.0  U 
NA 

10.0  U 

NA 

10.0  U 

NA 


*  ~  T°tal  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 

the  WdroL hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


D000122 


nytest  environmental™ 


REPORT  OF  ANALYSIS 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppb: 

Parameter ( s ) 


Log  In  No.:  18242 


Matrix:  WATER 

Sample  Identification 


EB-3  FB-3  EB-4  FB-4 

(1824220) (1824221) (1824222) (1824223) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


100.0  U  100.0  U  100.0  U  100.0  U 
NA  NA  NA  NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard . 


0000163 


ny  test  envi  ron  menta  I « 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.;  18242 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppm:  Matrix:  WATER 


Parameter (s)  Sample  Identification 


EB-3  FB-3  EB-4  FB-4 

(1824220) (1824221) (1824222) (1824223) 


#2  Fuel  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

o 

o 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

#6  Fuel  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

Lubricating  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

u 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

Kerosene 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

u 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

NA 

NA 

NA 

*  TPH  (as...)  «  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
particular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


0000159 


GC  FUEL  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV. ,  INC. 
Lab  Sample  ID:  Method  BLK2 
Matrix:  (soil/water):  soil 
Date  Extracted:  9/24/93 
Date  Analyzed:  9/29/93 
Time  Analyzed:  21:56 


Contract:  9320415 

Case  Number:  18242 
Level:  (low/med):  low 
Ext:  (SepF/Cont/Sonc) :  Sonc 
Instrument  ID:  HP5880 
GC  Column  ID:  DB-5 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE ,  MS  AND  MSD : 


EPA 

SAMPLE  NO. 


1-1B1 

1-1B2 

1-1B3 

1-4B3 

1-3B3 

1- 3B3D 
1-3B3MS 
1-3B3MSD 

2- 2B3 
2-1B3 
2-2B3D 

MSB 

1-4B1 

1-4B2 

1- 3B2 

2- 2B1 
2-2B2 
2-1B1 
2-1B2 
1-3B1 


LAB 

SAMPLE  ID. 


1824201 

1824202 

1824203 

1824206 

1824209 

1824210 

1824211 

1824212 

1824215 

1824218 

1824219 

MSB 

1824204 

1824205 

1824208 

1824213 

1824214 

1824216 

1824217 

1824207 


DATE 

ANALYZED 


9/29/93 

9/29/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

9/30/93 

10/4/93 


TIME 

ANALYZED 


22:43 

23:29 

00:16 

01:02 

01:49 

02:35 

03:22 

04:08 

04:54 

05:41 

06:27 

07:14 

08:00 

10:57 

11:44 

12:30 

14:03 

15:36 

17:09 

23:02 


0000215 


ny  test  envi  ron  menta  I « 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  18242 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppm: 


Matrix:  SOIL 


Parameter ( s ) 


Sample  Identification 


METHOD 

BLK2 

1-3B3MS  1-3B3MSD 

MSB 

(Method 

BLK2) 

(1824211) (1824212) 

(MSB) 

*2  Fuel  Oil 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

#6  Fuel  Oil 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

Lubricating  Oil 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

Kerosene 

TPH  (as  Kerosene) 


10.0 

U 

60. ( 

D 

NA 

NA 

10.0 

U 

10.0 

U 

NA 

NA 

H 

O 

O 

U 

10.0 

U 

NA 

NA 

M 

O 

• 

O 

U 

10.0 

u 

NA 

NA 

61. < 

D 

50. ( 

3 

NA 

NA 

o 

o 

H 

U 

o 

o 

H 

U 

NA 

NA 

10.0 

U 

10.0 

U 

NA 

NA 

10.0 

U 

10.0 

U 

NA 

NA 

*  TPH  (as...)  -  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 

particular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  0000216 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


GC  FUEL  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV. ,  INC. 
Lab  Sample  ID:  Method  BLK1 
Matrix:  (soil/water):  water 
Date  Extracted:  9/22/93 
Date  Analyzed:  9/29/93 
Time  Analyzed:  6:54 


Contract:  9320415 

Case  Number:  18242 
Level:  (low/med):  low 
Ext:  (SepF/Cont/Sonc) :  SepF 
Instrument  ID:  HP-5880 
GC  Column  ID:  DB-5 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE,  MS  AND  MSD : 


EPA 

LAB 

SAMPLE  NO. 

SAMPLE  ID 

EB-3 

1824220 

FB-3 

1824221 

FB-4 

1824222 

EB-4 

1824223 

DATE 

TIME 

ANALYZED 

ANALYZED 

9/29/93 

7:40 

9/29/93 

8:26 

9/29/93 

9:13 

9/29/93 

9:59 

0000217 


nytest  environmental,. 


REPORT  OF  ANALYSIS 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppm: 


Log  In  No.:  18242 


Matrix:  WATER 


Parameter (s) 


Sample  Identification 


METHOD  BLKl 
(Method  BLKl) 


#2  Fuel  Oil 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

#6  Fuel  Oil 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

Lubricating  Oil 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

Kerosene 

TPH  (as  Kerosene) 


10.0  U 

NA 

10.0  U 
NA 

10.0  U 

NA 

10.0  U 

NA 


*  TPH  (as...)  -  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 

?urtuC!!lar  hydrocarbon'  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


0000218 


GC  GAS  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Names  NYTEST  ENV. ,  INC. 
Lab  File  ID:  105022 
Matr-i-x:  (soil/water):  soil 
Date  Analyzed:  9/25/93 
Time  Analyzed:  16:57 


Contract:  9320415 

Lab  Sample  ID:  Method  BLK1 
Level:  (low/med) :  low 
Instrument  ID:  PE-3 
GC  Column  ID:  RTX-1 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE,  MS  AND  MSD 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID. 

LAB 

FILE  ID. 

DATE 

ANALYZED 

TIME 

ANALYZED 

1-1B1 

1824201 

105008 

9/25/93 

10:42 

1-1B2 

1824202 

105009 

9/25/93 

11:08 

1-1B3 

1824203 

105010 

9/25/93 

11:35 

1-4B1 

1824204 

105011 

9/25/93 

12:02 

1-4B2 

1824205 

105012 

9/25/93 

12:28 

1-4B3 

1824206 

105013 

9/25/93 

12:55 

1-3B1 

1824207 

105014 

9/25/93 

13:21 

1-3B2 

1824208 

105015 

9/25/93 

13:49 

1-3B3 

1824209 

105016 

9/25/93 

14:16 

1-3B3D 

!  1824210 

105017 

9/25/93 

14:43 

1-3B3MS 

1824211 

105018 

9/25/93 

15:09 

1-3B3MSD 

1824212 

105019 

9/25/93 

15:36 

2-2B1 

1824213 

105020 

9/25/93 

16:03 

2-2B2 

1824214 

105023 

9/25/93 

17:24 

2-2B3 

1824215 

105024 

9/25/93 

17:51 

2-1B1 

1824216 

105025 

9/25/93 

18:18 

2-1B2 

1824217 

105026 

9/25/93 

18:45 

2-1B3 

1824218 

105027 

9/25/93 

19:12 

2-2B3D 

1824219 

105028 

9/25/93 

19:39 

MSB 

MSB 

105029 

9/25/93 

20:06 

000021  9 


nytest  envi  ronmenta  I « 


REPORT  OF  ANALYSIS 


i 

j 

Log  In  No. :  18242 


j  We  find  as  follows: 

Results  in  ppb: 

i 

! 

Parameter ( s ) 


Matrix:  SOIL 


Sample  Identification 


METHOD  BLK1  1-3B3MS  1-3B3MSD  MSB 
(Method  BLK1) (1824211) (1824212)  (MSB) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


500.0  U  1600.0  1300.0  2400.0 

NA  NA  NA  -  NA 


! 

j 

I 

I 


*  TPH  (as  Gasoline) 
gasoline,  however, 
reference  standard. 


-  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 


I 


0000220 


GC  GAS  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV. ,  INC. 
Lab  File  ID:  105002 
Matrix:  (soil/water):  water 
Date  Analyzed:  9/25/93 
Time  Analyzed:  8:00 


Contract:  9320415 

Lab  Sample  ID:  Method  BLK2 
Level:  (low/med):  low 
Instrument  ID:  PE-3 
GC  Column  ID:  RTX-1 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE,  MS  AND  MSD : 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID. 

LAB 

FILE  ID. 

DATE 

ANALYZED 

TIME 

ANALYZED 

EB-3 

1824220 

105003 

9/25/93 

08:27 

FB-3 

1824221 

105004 

9/25/93 

08:53 

EB-4 

1824222 

105005 

9/25/93 

09:20 

FB-4 

1824223 

105006 

9/25/93 

09:47 

0000221 


nytest  environmental™ 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No,:  18242 

We  find  as  follows: 

Results  in  ppb:  Matrix:  WATER 

Parameter (s)  Sample  Identification 

METHOD  BLK2 
(Method  BLK2 ) 


GASOLINE  100.0  U 

TPH  (as  Gasoline)  NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard . 


0000222 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC 
FID  MATRIX  SPIKE  BLANK 


LOGIN  #:  18242 


MATRIX:  SOIL  PAGE:  1 


1 

|CONC.  SPIKE 

1 

CONC. 

1 

1 

j  ADDED 

|BLANK 

MS 

1  * 

FRACTION 

1 

| 

COMPOUND 

| 

1 

| RESULT 

1 

ppm 

|  RECOVERY 

SAMPLE  # 

MSB 

1 

1 

1 

#2  FUEL  OIL 

1 

1 

1  100.00 

1 

1 

1  0.00 

50.00 

1 

1 

1  50 

NYTEST  it 
MSB 


PPM  (ADDED)  =  300  ul  of  10,000  ng/ul  in  30g  =  100  PPM 


0000178 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC 


FID  MATRIX  SPIKE  BLANK 


LOGIN  #:  18242  MATRIX:  SOIL 


1 

|CONC.  SPIKE | 

CONC. 

1 

|  ADDED 

| BLANK 

MS 

FRACTION 

1 

COMPOUND 

|  PPn 

J 

|RESULT 

ppm 

SAMPLE  # 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

MSB 

1 

1 

1 

NYTEST  # 

1 

GASOLINE 

|  2.50 

1  0.00 

2.43 

MSB 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

RECOVERY 


97 


PAGE:  1 


0000179 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC 


FID  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPUE  DUPLICATE  RECOVERY 


LOGIN  #:  18242  MATRIX:  SOIL  PAGE:  1 


FRACTION 


COMPOUND 


CONC.  SPIKE |  | 

CONC. 

l 

1 

CONC. 

1 

1 

ADDED  | SAMPLE j 

MS 

1  X 

1 

MSO 

1  x 

|  RPD 

ppm  j RESULT j 

ppm 

| RECOVERY 

1 

ppm 

|  RECOVERY 

1 

SAMPLE  # 
1-3B3 
NYTEST  # 
1824209 


GASOLINE 


2.50 


0.00 


1.58 


63 


1.28 


51 


21 


10  ul  of  GASOLINE  STD's  250  PPM  in  1g  OF  SAMPLE  =  2.5  PPM 


0000180 


MYTEST  ENVIRONMENTAL  INC 


FID  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 


LOGIN  #:  18242  MATRIX:  SOIL 


PAGE:  1 


FRACTION  I  COMPOUND 


SAMPLE  #  | 

1-3B3  j 

NYTEST  #  |  #  2  FUEL  OIL 

1824209 


CONC.  SPIKE | 

CONC. 

1 

1  CONC. 

I 

ADDED  j SAMPLE 

MS 

1  * 

j  MSD 

1  X 

ppm  j RESULT 

| 

ppm 

[RECOVERY 

1  PP<" 

(recovery 

1 

1 

100.00  j  0.00 

1 

1 

1 

60.00 

i 

1 

1 

1 

1  60 

1 

1 

1 

1 

1 

|  61.00 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  61 

1 

1 

1 

RPD 


2 


0000181 


GC  FUEL  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV. ,  INC* 
Lab  Sample  ID:  Method  BLK1 
Matrix :  ( soil/water ) :  soil 
Date  Extracted:  9/22/93 
Date  Analyzed:  9/27/93 
Time  Analyzed:  22:36 


Contract:  9320415 

Case  Number:  18232 

Level:  (low/med):  low 

Ext:  (SepF/Cont/Sonc) :  Sonc 

Instrument  ID:  HP-5880 

GC  Column  ID:  DB-5 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE,  MS  AND  MSD : 


EPA 

SAMPLE  NO. 


3-3B3D 

3-3B3MS 

3-3B3MSD 

MSB 

3-1B3 

3-2B1 

3-2B2 

3-2B3 

3-3B1 

3-3B2 

3-3B3 

3-6B2 

3-6B3 

3-4B3 

3-4B3D 

3-1B1 

3-6B1 

3-1B2 

3-4B1 

3-4B2 


LAB 

SAMPLE  ID. 


1823210 

1823211 

1823212 

MSB 

1823203 

1823204 

1823205 

1823206 

1823207 

1823208 

1823209 

1823214 

1823215 

1823218 

1823219 

1823201 

1823213 

1823202 

1823216 

1823217 


DATE 

ANALYZED 


9/27/93 

9/27/93 

9/27/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/28/93 

9/29/93 

9/29/93 

9/30/93 

10/5/93 


TIME 

ANALYZED 


16:23 

17:09 

17:56 

00:11 

02:30 

03:17 

04:50 

06:23 

07:10 

08:43 

11:02 

11:49 

12:35 

13:22 

14:08 

17:44 

00:42 

18:50 

17:56 

00:35 


0000220 


nytest  environmental.* 


*  TPH  (as*..)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
particular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


0000221 


GO  FUEL  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV. ,  INC. 
Lab  Sample  ID:  Method  BLK2 
Matrix:  (soil/water):  water 
Date  Extracted:  9/22/93 
Date  Analyzed:  9/27/93 
Time  Analyzed:  18:43 


Contract:  9320415 

Case  Number:  18232 

Level:  (low/med):  low 

Ext:  (SepF/Cont/Sonc) :  SepF 

Instrument  ID:  HP-5880 

GC  Column  ID:  DB-5 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE ,  MS  AND  MSD : 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID. 

DATE 

ANALYZED 

TIME 

ANALYZED 

EB-l 

1823220 

9/27/93 

19:29 

FB-1 

1823221 

9/27/93 

20:16 

EB-2 

1823222 

9/27/93 

21:03 

FB-2 

1823223 

9/27/93 

21:49 

0000222 


ny  test  envi  ron  menta  I « 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  18232 

We  find  as  follows: 

Results  in  ppm:  Matrix:  WATER 

Parameter (s)  Sample  Identification 

METHOD  BLX2 
(Method  BLK2 ) 


#2  Fuel  Oil 

10.0 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

#6  Fuel  Oil 

10.0 

U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

Lubricating  Oil 

10.0 

u 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

NA 

Kerosene 

10.0 

u 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

*  TPH  (as...)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
particular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


0000223 


GC  GAS  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV. ,  INC. 
Lab  Sample  ID:  104008 
Matrix:  {soil/water):  soil 
Date  Analyzed:  9/24/93 
Time  Analyzed:  8:47 


Contract:  9320415 

Case  Number:  Method  BLK1 
Level:  (low/med):  low 
Instrument  ID:  PE-3 
GC  Column  ID:  RTX-5 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE ,  MS  AND  MSD : 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID. 

LAB 

FILE  ID. 

DATE 

ANALYZED 

TIME 

ANALYZED 

3-1B1 

1823201 

104009 

9/24/93 

09:14 

3-1B3 

1823203 

104010 

9/24/93 

09:42 

3-1B2 

1823202 

104011 

9/24/93 

10:09 

3-2B1 

1823204 

104012 

9/24/93 

10:36 

3-2B2 

1823205 

104013 

9/24/93 

11:03 

3-2B3 

1823206 

104014 

9/24/93 

11:29 

3-3B1 

1823207 

104015 

9/24/93 

11:57 

3-3B2 

1823208 

104016 

9/24/93 

12:23 

3-3B3 

1823209 

104017 

9/24/93 

12:50 

3-3B3D 

1823210 

104018 

9/24/93 

13:18 

3-3B3MS 

1823211 

104019 

9/24/93 

13:44 

3-3B3MSD 

1823212 

104020 

9/24/93 

14:11 

3-6B1 

1823213 

104021 

9/24/93 

14:38 

3-6B2 

1323214 

104022 

9/24/93 

15:05 

3-6B3 

1823215 

104023 

9/24/93 

15:32 

3-4B1 

1823216 

104024 

9/24/93 

15:59 

3-4B2 

1823217 

104025 

9/24/93 

16:25 

3-**B3 

1823218 

104026 

9/24/93 

16:52 

3-4B3D 

1823219 

104027 

9/24/93 

17:19 

MSB 

MSB 

105029 

9/25/93 

20:26 

0000224 


ny  test  envi  ron  menta  I « 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  18232 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppb  (Dry  Wt.):  Matrix:  SOIL 


Parameter ( s) 


Sample  Identification 


METHOD  BLK1  3-3B3MS  3-3B3MSD  MSB 
(Method  BLK1 )  (1823211)  (1823212)  (MSB) 


GASOLINE  500.0  U  2200  2700  2400 

TPH  (as  Gasoline)  NA  NA  NA  NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000225 


GC  GAS  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV. ,  INC. 
Lab  Sample  ID:  104006 
Matrix:  (soil/water):  water 
Date  Analyzed:  9/24/93 
Time  Analyzed:  7:53 


Contract:  9320415 

Case  Number:  Method  BLK2 
Level:  (low/med):  low 
Instrument  ID:  PE-3 
GC  Column  ID:  RTX-5 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE ,  MS  AND  MSD : 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID. 

LAB 

FILE  ID. 

DATE 

ANALYZED 

TIME 

ANALYZED 

E-B-l 

1823220 

104028 

9/24/93 

17:46 

FB-l 

1823221 

104029 

9/24/93 

18:16 

EB-2 

1823222 

104030 

9/24/93 

18:39 

FB-2 

1823223 

104031 

9/24/93 

19:06 

0000226 


nytest  environmental™ 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  18232 

We  find  as  follows: 

Results  in  ppb:  Matrix:  WATER 

Parameter (s)  Sample  Identification 

METHOD  BLK2 
(Method  BLK2 ) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


100.0  U 
NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard . 


0000227 


I 

il 


i 


j 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 

FID  MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPUE  DUPLICATE  RECOVERY 


LOGIN  #:  18232  MATRIX:  SOIL 


PAGE:  1 


FRACTION 


SAMPLE  # 
3-3B3 
NYTEST  # 
1823209 


COMPOUND 


#2  FUEL  OIL 


CONC.  SPUE 
ADDED 
ppm 


66.67 


SAMPLE 

RESULT 


0.00 


CONC. 

MS 

ppm 


38.90 


X 

RECOVERY 


58 


CONC. 

MSD 

ppm 


38.50 


X 

RECOVERY 


58 


RPD 


i 


i 

i 

i 


0000180 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


I 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 

FID  MATRIX  SPIKE  BLANK 


LOGIN  #:  18232  MATRIX:  SOIL 


1 

1 

CONC.  SPIKE|  | 

CONC. 

1 

1 

1 

ADDED  | BLANK  | 

MSB 

1  * 

FRACTION  |  COMPOUND 

1 

ppm  |RESULT | 

ppm 

| RECOVERY 

SAMPLE  # 
MSB 

NYTEST  # 
MSB 


#2  FUEL  OIL 


66.67 


0.00 


60.60 


91 


200  ul  of  #2FUEL  OIL  10,000  ng/ul  in  30  g  of  soil 
PPM  (SPIKE)  =  200  ul  x  10000  ng/ul  =  66.67  PPM 
30  g 


i 


i 

i 


\ 


PAGE: 


0000182 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


FID  MATRIX  SPIKE  BLANK 


LOGIN  #:  18232  MATRIX:  SOIL 


1 

1 

|CONC.  SPIKE |  | 

CONC. 

I 

1 

1 

|  ADDED  | BLANK  | 

MSB 

I  * 

|  FRACTION 

1 

|  COMPOUND 

|  ppm  |RESULT| 

...  1  1  I 

ppm 

(RECOVERY 

1 

1 

|  SAMPLE  # 

1 

1 

1  1  1 

1  1  I 

1 

| 

|MSB 

1 

1  1  1 

1 

|  NYTEST  # 

|  GASOLINE 

|  2.50  |  0.00  | 

2.43 

1  97 

|MSB 

1 

1 

1 

1 

1  1  1 

1  1  .  1 

1  1  L 

1 

1 

PAGE: 


00001 


REPORT  OF  ANALYSIS 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppm,  mg/kg  (Dry  wt . ) : 
Parameter (s) 


#2  Fuel  Oil 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

#6  Fuel  Oil 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

Lubricating  Oil 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

Kerosene 

TPH  (as  Kerosene) 


Log  In  No. :  20316 


Matrix:  SOIL 

Sample  Identification 


FBLK77 

(FBLK77) 


10  U 

ND 
10  U 
ND 

10  U 
ND 
10  U 
ND 


ND  =  Not  Detected 


*  TPH  (as...)  -  Total  Petroleum  hydrocarbons  quantitated  as  a  particular 

hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  hydrocarbon 
reference  standards . 


OC00184 


GC  FUEL  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name;  NYTEST  ENV.  ,  INC. 
Lab  Sample  ID:  Method  BLK1 
Matrix;  (soil/water):  Water 
Date  Extracted:  9/27/93 
Date  Analyzed:  9/30/93 

Time  Analyzed:  22:35 


Contract:  9320415 

Case  Number:  18281 

Level:  (low/med):  low 

Ext:  (SepF/Cont/Sonc) :  SepF 

Instrument  ID:  HP-5880 

GC  Column  ID:  DB-5 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE ,  MS  AND  MSD : 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID. 

LAB 

FILE  ID. 

TIME 

ANALYZED 

EB-5 

1828111 

10/1/93 

00:08 

FB-5 

1828112 

10/1/93 

00:54 

EB-6 

1828113 

10/1/93 

01:41 

FB-6 

1828114 

10/1/93 

02:27 

‘ 

"000159 


nytest  environmental™ 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  18281 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppm: 

Parameter (s) 


Matrix:  WATER 


Sample  Identification 


METHOD  BLK1 
(METHOD  BLK1 ) 


■ 

#2  Fuel  Oil 

10.0  U 

i 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

■ 

#6  Fuel  Oil 

10.0  U 

J 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

i 

\ 

Lubricating  Oil 

10.0  U 

m 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

NA 

I 

Kerosene 

10.0  U 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

{ 


*  TPH  (as...)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
particular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


"000160 


) 

\ 


GC  FUEL  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name :  NYTEST  ENV. ,  INC. 

Lab  Sample  ID:  Method  BLK2 
Matrix:  (soil/water):  Soil 
Date  Extracted:  9/27/93 
Date  Analyzed:  10/1/93 

Time  Analyzed:  4:00 

THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO 


Contract:  9320415 

Case  Number:  18281 

Level:  (low/med):  low 

Ext:  (SepF/Cont/Sonc) :  Sonc 

Instrument  ID:  HP-5880 

GC  Column  ID:  DB-5 

THE  FOLLOWING  SAMPLE,  MS  AND  MSD: 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID. 

LAB 

FILE  ID. 

TIME 

ANALYZED 

2-6B2 

1828106 

10/1/93 

10:12 

2-7B1 

1828107 

10/1/93 

10:58 

2-7B2 

1828108 

10/1/93 

11:45 

2-8B2 

1828110 

10/1/93 

14:04 

2-4B2 

1828102 

10/4/93 

18:22 

2-5B1 

1828103 

10/4/93 

19:09 

2-6B1 

1828105 

10/4/93 

20:42 

2-8B1 

1828109 

10/4/93 

21:29 

2-4B1 

1828101 

10/5/93 

02:02 

2-5B2 

1828104 

10/5/93 

03 : 40 

"000161 


I 

I 

I 

I 

i 

* 


I 

I 

I 

I 

i 


! 

i 

i 

i 

I 


est  environmental 


me 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  18281 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppm:  Matrix:  SOIL 


Parameter(s) 


Sample  Identification 


METHOD  BLK2 
(METHOD  BLK2 ) 


#2  Fuel  Oil 

10.0 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

#6  Fuel  Oil 

10.0 

U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

Lubricating  Oil 

10.0 

u 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

NA 

Kerosene 

10.0 

u 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

1 


I 

! 

« 

t 


*  TPH  (as...)  -  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
Part^-cu^-ar  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


nn00162 


GC  GAS  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV. ,  INC* 
Lab  File  ID:  106002 
Matrix :  ( soil /water ) :  soil 
Date  Analyzed:  9/27/93 
Time  Analyzed :  7:52 


Contract:  9320415 

Lab  Sample  ID:  Method  BLK1 
Level:  (low/med):  low 

Instrument  ID:  PE-3 
GC  Column:  RTX-5 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE ,  MS  AND  MSD : 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID. 

LAB 

FILE  ID. 

DATE 

ANALYZED 

TIME 

ANALYZED 

2-4B1 

1828101 

106008 

9/27/93 

10:35 

2-5B1 

1828103 

106010 

9/27/93 

11:29 

2-6B1 

1828105 

106012 

9/27/93 

12:23 

2-6B2 

1828106 

106013 

9/27/93 

12:51 

2-7B1 

1828107 

106014 

9/27/93 

13:18 

2-7B2 

1828108 

106015 

9/27/93 

13:45 

2-8B1 

1828109 

106016 

9/27/93 

14:12 

2-8B2 

1828110 

106017 

9/27/93 

14:39 

"000163 


GC  GAS  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV. ,  INC. 
Lab  File  ID:  106018 
Matrix:  (soil/water):  soil 
Date  Analyzed:  9/27/93 
Time  Analyzed:  3:36 


Contract:  9320415 

Lab  Sample  ID:  Method  BLK3 
Level:  (low/med):  low 

Instrument  ID:  PE-3 
GC  Column:  RTX-5 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE,  MS  AND  MSD 


EPA 

LAB 

LAB 

DATE 

TIME 

SAMPLE  NO. 

SAMPLE  ID. 

FILE  ID. 

ANALYZED 

ANALYZED 

2-4B2 

1828102 

106022 

9/28/93 

05:24 

2-5B2 

1828104 

106023 

9/28/93 

05:50 

"(1001 


nytest  environmental,* 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  18281 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppb:  Matrix:  SOIL 


Parameter ( s ) 


Sample  Identification 


METHOD  BLK1  METHOD  BLK3 
(METHOD  BLK1 )  (METHOD  BLK3  ) 


GASOLINE  500.0  U  500.0  U 

TPH  (as  Gasoline)  NA  NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  .peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard . 


"n00165 


GC  GAS  METHOD  BLANK  SUMMARY 


Lab  Name:  NYTEST  ENV.  ,  INC. 
Lab  File  ID:  106003 
Matrix:  (soil/water):  water 
Date  Analyzed:  9/27/93 
Time  Analyzed:  8:19 


Contract:  9320415 

Lab  Sample  ID:  Method  BLK2 
Level :  ( low/med ) :  low 

Instrument  ID:  PE-3 
GC  Column:  RTX-5 


THIS  METHOD  BLANK  APPLIES  TO  THE  FOLLOWING  SAMPLE ,  MS  AND  MSD : 


EPA 

SAMPLE  NO. 

LAB 

SAMPLE  ID. 

LAB 

FILE  ID. 

DATE 

ANALYZED 

TIME 

ANALYZED 

EB-5 

1828111 

106004 

9/27/93 

08:46 

FB-5 

1828112 

106005 

9/27/93 

09:13 

EB-6 

1828113 

106006 

9/27/93 

09:40 

FB-6 

1828114 

106007 

9/27/93 

10:08 

"000166 


nytest  environmental* 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  18281 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppb:  Matrix:  WATER 

Parameter ( s )  Sample  Identification 

METHOD  BLK2 
(METHOD  BLK2 ) 


GASOLINE  100.0  U 

TPH  (as  Gasoline)  NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


"000167 


2  D-NAPH 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 
GC-FUEL  SURROGATE  RECOVERY 


LOG  IN  #:  20316  PAGE  #:  1 


MATRIX :  WATER 


|<<<<  GC  FUEL  >»>| 


■ 

1  1 

NAPHTHALENE  | 

|  SAMPLE  #  | 

PERCENT  | 

OUT 

l  i 

RECOVERY  | 

i 

01) EQUIP  BLK  #7  j 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

-j  i 

^  t 

i 

o  It 

*  ii 

ii 

0 

02 | FIELD  BI v  #7  j 

79  OK  | 

0 

03 |  FBLK76  | 

76  OK  | 

0 

04  |  | 

1 

05  |  | 

1 

06 1  | 

1 

07 1  | 

1 

os  |  | 

1 

09 1  | 

1 

10 1  | 

1 

11|  | 

1 

12 1  | 

1 

13 1  | 

1 

14  |  | 

1 

15  1  1 

1 

16 1  | 

1 

17I  1 

1 

18  |  | 

1 

19|  | 

1 

30 1  | 

1 

31 1  | 

1 

22 1  | 

1 

23 1  | 

1 

24 1  | 

1 

25 1  | 

1 

26 1  | 

1 

27 1  | 

1 

28 1  | 

1 

29 1  | 

1 

30|  1 

1 

_ 

LIMITS 

NAPHTHALENE  45  -  115 

*  SURROGATE  OUTSIDE  QC  LIMITS 

''000140 


2  D-NAPH 

NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 
GC-FUEL  SURROGATE  RECOVERY 


LOG  IN  #:  20316 


MATRIX:  SOIL 


|««  GC  FUEL  >>>>( 


|  NAPHTHALENE  | 

SAMPLE  #  | 

PERCENT  | 

OUT 

1 

RECOVERY  | 

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  |  =  =  =  =  =  =  =  =  ==  =  =  =  =  =  =  =  |  : 

===== 

01 1 

1-002-1  I 

40  OK  | 

0 

02  | 

1-002-2  | 

53  OK  | 

0 

03  | 

1-002-3  | 

43  OK  | 

0 

04  | 

1-002-3DUP  | 

48  OK  | 

0 

05  | 

2-003-1  | 

69  OK  | 

0 

06  | 

2-003-2  | 

49  OK  | 

0 

07  | 

2-003-3  | 

56  OK  | 

0 

08  | 

3-005-1  | 

41  OK  | 

0 

09  j 

3-005-2  | 

41  OK  | 

0 

10  | 

3-005-3  | 

o 

03 

in 

0 

11 1 

BG-001-1  ( 

57  OK  | 

0 

12  | 

BG-001-2  | 

57  OK  | 

0 

13  t 

BG-001-3  | 

56  OK  | 

0 

14  | 

MSB  | 

84  OK  | 

0 

15  | 

3-005-3MS  | 

60  OK  j 

0 

16  | 

3 -005-3MSD  | 

74  OK  | 

0 

17  | 

FBLK77  | 

77  OK  | 

0 

18  | 

1 

l 

19  | 

1 

1 

20  { 

l 

l 

21  l 

l 

l 

22  | 

l 

l 

23  | 

1 

I 

24  | 

l 

1 

25  | 

l 

l 

26  | 

1 

l 

27  | 

1 

1 

28  | 

1 

1 

29  1 

l 

1 

30  | 

LIMITS 

NAPHTHALENE  33  -  120 


PAGE  # :  1 


i 


*  SURROGATE  OUTSIDE  QC  LIMITS 


0000141 


3  A 

NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 

MATRIX  SPIKE  BLANK 


LOGIN  # :  20707,  20728  MATRIX:  WATER  PAGE:  1 


l 

| CONC .  SPIKE 

1 

CONC. 

l 

COMPOUND 

l 

ADDED 

SAMPLE 

1 

MSB 

1  * 

l 

1 

(ppm) 

RESULT 

l 

(ppm) 

|  RECOVERY 

NYTEST  # 

1 

l 

GASOLINE 

l 

1 

400  | 

0.00 

1 

1 

412.00 

|  103.00 

MSB 

I 

i 

I 

i 

1 

i 

1)000099 


FRACTION 


SAMPLE  # 
03-MW1 
NYTEST  # 
2070704 
2070705 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 

MATRIX  SPIKE /MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 


LOGIN  #:  20707 ,  20728  MATRIX:  WATER  PAGE:  1 


COMPOUND 

| CONC .  SPIKE 
|  ADDED 

|  (ppm) 

1 

|  |  CONC. 

| SAMPLE |  MS 
| RESULT |  (ppm) 

1 

1  * 

| RECOVERY 

|  CONC. 

|  MSD 
|  (ppm) 

1 

1  % 

| RECOVERY 

RPD 

GASOLINE 

l 

|  400 

1 

1 

1 

1 

1  l 

|  0.00  | 325 . 00 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

|  81.25 

1 

1 

1 

1 

l 

|341.00 

1 

1 

1 

1 

l 

|  85.25 

1 

1 

1 

1 

5 

0000100 


3  D 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 

MATRIX  SPIKE  BLANK 


LOGIN  #:  20707  /  20728  MATRIX:  WATER 


PAGE :  1 


I  l 

CONC.  SPIKE 

l 

CONC.  | 

|  COMPOUND  | 

ADDED 

|  SAMPLE 

l 

MSB  | 

% 

1  1 
i  i 

(ppm) 

|  RESULT 

l 

(ppm)  J  RECOVERY 

_  i 

| NYTEST  # 

|  MSB 

1  l 

|  #2  FUEL  OIL  | 
1  1 
1  1 

3 

|  0.00 

1 

l 

1 

l 

2.36  | 

1 

1 

78.67 

0000101 


3  D 

NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 


LOGIN  #:  20707  /  20728  MATRIX:  WATER  PAGE:  1 


FRACTION 

1 

1 

1 

COMPOUND 

| CONC .  SPIKE 
|  ADDED 

1  (ppm) 

__  1 

SAMPLE  # 

1 

l 

03-MW1 

1 

#2  FUEL  OIL 

|  3 

NYTEST  # 

1 

1 

2070704 

1 

2070705 

1 

1 

SAMPLE | 
RESULT | 

1 

CONC. 

MS 

(ppm) 

i 

|  V 

| RECOVERY 

|  CONC. 

|  MSD 

1  (pPm) 

1 

1  ^ 

| RECOVERY 

RPD 

1 

0.00  1 

1.78 

1 

|  59.33 

l 

|  2.15 

1 

|  71.67 

19 

0000102 


2  D-NAPH 

NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 
GC-FUEL  SURROGATE  RECOVERY 


LOG  IN  # :  20707  /  20728 


MATRIX :  WATER 


|<<<<  GC  FUEL  >>>>{ 


1 

1 

NAPHTHALENE 

1 

1 

SAMPLE  # 

1 

PERCENT 

1 

OUT 

1 

1 

RECOVERY 

1 

01 1 

01-MW1 

l 

66 

OK 

1 

0 

02  | 

02-MW1 

l 

59 

OK 

1 

0 

03  | 

03-MW1 

1 

69 

OK 

1 

0 

04  | 

01-MW2 

1 

61 

OK 

1 

0 

05  I 

02-MW2 

1 

51 

OK 

1 

0 

06  | 

03-MW2 

l 

74 

OK 

1 

0 

07  | 

EQUIPBLK 

1 

42 

* 

I 

1 

08  | 

STATION 

1 

62 

OK 

1 

0 

09  j 

MSB 

1 

59 

OK 

1 

0 

10  | 

03 -MW/MS 

1 

38 

* 

1 

1 

11 1 

03 -MW/MSD 

1 

61 

OK 

1 

0 

12  | 

FBLK29 

1 

47 

OK 

1 

0 

13  | 

FBLK30 

1 

62 

OK 

1 

0 

14  | 

l 

l 

15  | 

1 

1 

16  | 

1 

1 

17  | 

l 

1 

18  | 

l 

1 

19  | 

l 

1 

20  | 

i 

1 

21 1 

1 

1 

22  | 

l 

1 

23  | 

1 

1 

24  | 

l 

l 

25  | 

l 

1 

26  | 

1 

1 

27  | 

1 

1 

28  | 

1 

1 

29  | 

1 

1 

301 

LIMITS 

NAPHTHALENE  45  -  115 


PAGE  # :  1 


SURROGATE  OUTSIDE  QC  LIMITS 


0000091 


2  A  -  GC 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 
VOLATILE  SURROGATE  RECOVERY 


LOG  IN  #:  20707,  20728  PAGE  #:  1 


MATRIX  :  WATER 


|<<<  VOLATILE  >>>| 


1  1 
|  SAMPLE  #  | 

1 

BFB  | 

VOA 

1  1 

1 

OUT 

01 ! 01-MWl  | 

110  OK  I 

0 

02 | 01-MW2  | 

109  OK  | 

0 

03 | 02-MW1  | 

104  OK  | 

0 

04 | 02-MW2  | 

98  OK  | 

0 

05 | 03-MW1  | 

116  OK  | 

0 

06 | 03-MW2  | 

99  OK  | 

0 

07 | EQUIPBLK  | 

110  OK  | 

0 

08 | STSATION  | 

109  OK  | 

0 

09 [MSB  | 

102  OK  | 

0 

10 | 03 -MW/MS  | 

103  OK  | 

0 

11 | 03 -MW/MSD  | 

103  OK  | 

0 

12  J  VBLK94  | 

104  OK  | 

0 

13 | VBLK97  | 

121  OK  | 

0 

14  |  | 

1 

15 1  | 

1 

, 

16  |  | 

1 

! 

17 1  | 

1 

1 

18 1  | 

i 

i 

19 1  | 

1 

! 

20 1  | 

1 

21 1  | 

1 

1 

22 1  | 

1 

23  |  | 

1 

24 1  | 

1 

25 1  | 

1 

26 1  | 

1 

27 1  | 

1 

28 1  | 

1 

29 1  | 

1 

30  |  _  1 

LIMITS 

BFB  50  -  128 


*  SURROGATES  OUTSIDE  QC  LIMITS 


0000090 


METHOD  BLANK  SUMMARY 


FORM  4 


I 


* 


NYTEST  ENVIRONMENTAL 
MATRIX:  ( aeii/water ) : 
J  INSTRUMENT  ID:  PE-3 

i 


EXTRACTION  DATE:  Jsj A 


CONTRACT: 

LEVEL:  (low/aod)  :  Lqci) 
GC  COLUMN: 


^he  Method  Blank  listed  below  applies  to  the  following  sample(s),  MS,  MSD: 


Jliont  id  Lab  id 


VGUCW 


UIP  BLK 
TP  MM  ■ 


f. 

^2-MWl 

03-MW1 

J3-MW1HS 

Bukwimsd 

■tation 


VBLK94 
20707-06 
-&0707  00 
20707-01 
20707-02 
20707-03 
20707-04 
20707-05 
20707-07 
20707-MSB 


File  Name 

Date  Of  Time  Of 

Injection  Injection 

182a005.rat 
182a006 .rot 

5/18/94 

5/18/94 

12:21 

13:03 

182a008.rot 

5/18/94 

— i-3H5 - 

14:27 

182a009 .rot 

5/18/94 

15:08 

182a010.rot 

5/18/94 

15:50 

182a011.rst 

5/18/94 

16:32 

182a012 .rot 

5/18/94 

17:13 

182a013.rat 

5/18/94 

17:55 

182a014 . ret 

5/18/94 

18:37 

1 

I 


BFB 

RT  reference 


17.91 

17.92 
"IT. 92 

17.92 

17.92 

17.92 

17.92 

17.90 

17.92 

17.92 


(1000118 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  20707,  20728 

We  find  as  follows: 

Results  in  ppb,  (ug/1) :  Matrix:  WATER 

Parameter (s)  Sample  Identification 


VBLK94 


GASOLINE  100  U 

TPH  (as  Gasoline)  ND 


ND  =  Not  Detected 

*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000119 


METHOD  BLANK  SUMMARY 


FORM  4 


NYTEST  ENVIRONMENTAL 


MATRIX:  ( &eil/water )  :  < JJAT£iL 

|  INSTRUMENT  ID:  P?  -  3 


CONTRACT :  9+10972. 

LEVEL:  (low/ned) :  Lou) 
GC  COLUMN:  DB-62-f 


EXTRACTION  DATE :  PA 


Jhe  Method  Blank  listed  below  applies  to  the  following  sample (s),  MS,  MSD 


K1-HW2 
2-MW2 
3-MW2 


VBLX97 

20728-01 

20728-02 

20728-03 


File  Name 


183a011 .ret 
183a013.ret 
183a014.rat 
183a015.rat 


Date  Of  Time  Of 
Injection  Injection 


5/24/94  15s58 
5/24/94  17:22 
5/24/94  18:04 
5/24/94  18:46 


BFB 

RT  reference 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  20707,  20728 

We  find  as  follows: 

Results  in  ppb,  (ug/1) :  Matrix:  WATER 

Parameter (s)  Sample  Identification 


VBLK97 


GASOLINE  100  U 

TPH  (as  Gasoline)  ND 


ND  =  Not  Detected 

*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard . 


H000121 


METHOD  BLANK  SUMMARY 


Form  4 


JlYTEST  ENVIRONMENTAL 
MATRIX  ( soil /water ):  UJcCfcU. 
INSTRUMENT  ID: 
jXTRACTION  DATE:  5/^ /‘fy. 

T^e  Method  Blank  listed  below  applies 


CONTRACT:  ^2-0^7  V 
LEVEL  (low/ifi«d):  LouJ 
GC  COLUMN:  RTt  -  r 

to  the  following  sample(s),  MS,  MSD: 


fent  Id. 


Lab  Id. 


File  Name 


Date  Of  Time  Of 
Injection  Injection 


'f&LXi  20728-FBLK29 

t'MUZ  20728-01 
2 -Mm  20728-02 
1-MW2  20728-03 


NAPHTHALENE 

RT 

(reference) 


EX  426a039 .rat 
42  6a040 . rat 
426a041 .rat 
426a042 .rat 


5/25/94  03:51 
5/25/94  04:48 
5/25/94  09:30 
5/25/94  10:26 


16.30 

16.30 

16.29 

16.29 


U000122 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  20707  /  20728 


We  find  as  follows: 


Results  in  ppm,  (mg/1) : 

Matrix:  WATER 

Parameter (s) 

Sample  Identification 

FBLK29 

(FBLK29) 

#2  Fuel  Oil 

0.5  U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

ND 

#6  Fuel  Oil 

0.5  U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

ND 

Lubricating  Oil 

0.5  U 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

ND 

Kerosene 

0.5  U 

TPH  (as  Kerosene) 

ND 

ND  =  Not  Detected 


*  TPH  (as...)  =  Total  Petroleum  hydrocarbons  quantitated  as  a  particular 

hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  hydrocarbon 
reference  standards. 


U000123 


I 

i 

MATRIX  (  sei-4 /water )  :  LOA.'rc.fi^ 


METHOD  BLANK  SUMMARY 


YTEST  ENVIRONMENTAL 


I 

f 


NSTRUMENT  ID:  HP~(=> 
XTRACTION  DATE:  Ozjwfay 


Form  4 

CONTRACT: 

LEVEL  (low LotO 
GC  COLUMN:  j£TX-£~ 


The  Method  Blank  listed  below  applies  to  the  following  sample(s),  MS,  MSD: 


ent  Id. 


Lab  Id. 


File  Name 


Date  Of  Time  Of 
Injection  Injection 


NAPHTHALENE 

RT 

(reference ) 


.... 


2Q728-FBLK30 

20707-01 

20707-02 

20707-03 


A+ijtM  20707-04  MS 
$3-/*<<*/A«P20707-05  MSD 
20707—06 
W> TiOA/  20707-07 

MB  20707-MSB 


E  426a043 . rat 
426a044.rat 
426a045.rat 
426a046 . rat 
426a047.rat 
426a049 . rat 
426a050 .rat 
426a051.rat 
426a052 .rat 


5/25/94 

5/25/94 

5/25/94 

5/25/94 

5/25/94 

5/25/94 

5/25/94 

5/25/94 

5/25/94 


13:21 

14:17 

15:13 

16:10 

17:06 

18:59 

20:33 

21:29 

22:25 


16.29 

16.30 
16.30 
16.30 
16.30 
16.30 
16.30 
16.30 
16.30 


(1000124 


report  of  analysis 


Log  In  No.:  20707  /  20728 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppm,  (mg/1) : 
Parameter (s) 


#2  Fuel  Oil 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

#6  Fuel  Oil 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

Lubricating  Oil 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

Kerosene 

TPH  (as  Kerosene) 


Matrix:  WATER 

Sample  Identification 

FBLK30 

(FBLK30) 

0.5  U 
ND 

0.5  U 
ND 

0.5  U 
ND 

0.5  U 
ND 


ND  =  Not  Detected 


+  TPH  (as...)  =  Total  Petroleum  hydrocarbons  quantitated  as  a  particular 

hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  hydrocarbon 
reference  standards. 


O000125 


3  D 


nytest  ENVIRONMENTAL  INC. 

MATRIX  SPIKE  BLANK 


LOGIN  #:  20316  MATRIX:  SOIL 


PAGE :  1 


NYTEST  # 
MSB 


COMPOUND 


CON C.  SPIKE 
ADDED 


(ppm) 


GASOLINE 


400 


SAMPLE 

RESULT 


0.00 


CONC .  | 

MSB  |  % 

(ppm)  | RECOVERY 


438.00  |  109.50 


0000143 


3  D 

NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 

MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 

LOGIN  # :  20316  MATRIX:  SOIL  PAGE:  1 


1 

1 

CONC.  SPIKE | 

1 

CONC. 

1 

|  CONC.  | 

1 

1 

ADDED  | 

SAMPLE | 

MS 

1  %  1 

|  MSD  |  % 

FRACTION  |  COMPOUND 

1 

{ppm)  | 

RESULT | 

(ppm) 

(RECOVERY  | 

|  (ppm)  (RECOVERY 

SAMPLE  # 


NYTEST  # 


2031611 


2031612 


3  D 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 

MATRIX  SPIKE  BLANK 


LOGIN  #:  20316 


MATRIX:  SOIL 


PAGE :  1 


NYTEST  # 
MSB 


COMPOUND 


CONC.  SPIKE 
ADDED 


(ppm) 


#2  FUEL  OIL 


100 


SAMPLE 

RESULT 


0.00 


I 


CONC .  | 

MSB  |  % 

(ppm)  | RECOVERY 


87.00  j  87.00 


H000151 


NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


MATRIX  SPIKE/MATRIX  SPIKE  DUPLICATE  RECOVERY 


LOGIN  #:  20316  MATRIX:  SOIL 


PAGE :  1 


FRACTION 


SAMPLE  # 
3-005-3 
NYTEST  # 
2031611 
2031612 


COMPOUND 


| CONC .  SPIKE |  | 

CONC. 

I 

|  CONC. 

|  ADDED 

| SAMPLE | 

MS 

l  % 

|  MSD 

|  (ppm) 

| RESULT | 

i  i 

(ppm) 

| RECOVERY 

J 

|  (ppm) 

I 

#2  FUEL  OIL 


100 


0.00 


63.00 


63.00 


79.00 


% 

RECOVERY 


79.00 


RPD 


23 


0000152 


METHOD  BLANK  SUMMARY 


FORM  4 


JYTEST  ENVIRONMENTAL 
MATRIX:  ( eeii /water )  :  t^/AT£'£- 
JnSTRUMENT  ID:  Pb  -  3  (^PlO) 
EXTRACTION  DATE :  ft  A 


CONTRACT : 

LEVEL:  (low/med): 

GC  COLUMN :  D3  * 6  ^ 


I 


e  Method  Blank  listed  below  applies  to  the  following  sample(s),  MS,  MSD: 


lent  id 


Lab  id 


File  Name 


Date  Of  Time  Of 
Injection  Injection 


BFB 

RT  reference 


pE 


t  VBLK68 
Q>t//’P  20316-17 
IP  BLN  20316-16 


ow/rq^- 


166a003.rat 
166a005 .rat 
166a006 .rat 


4/11/94  12:09 

4/ll/°4  13:35  -  - 

4/11/94  14:18 


17.87 

17.86 

17.85 


0000177 


REPORT  OF  ANALYSIS 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppb,  (ug/1) : 
Parameter (s) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


Log  In  No. :  20316 

Matrix:  WATER 

Sample  Identification 

VBLK68 

(VBLK68) 

100  U 

ND 


ND  =  Not  Detected 

*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000178 


METHOD  BLANK  SUMMARY 


FORM  4 


NYTEST  ENVIRONMENTAL 


CONTRACT: 


MATRIX:  ( soil/watar )  : 

|  INSTRUMENT  ID:  R£  ~  3  /DJ 
EXTRACTION  DATE:  /V A 


LEVEL:  ( low/medr)  :  LDuJ 
GC  COLUMN:  DS-b^ 


?he  Method  Blank  listed  below  applies  to  the  following  sample(s),  MS,  MSD: 


File  Name 


Date  Of  Time  Of 
Injection  Injection 


BFB 

RT  reference 


1-003-2 
-003-3 
-002-1 
1-002-2 
3-005-1 

I-002-3DUP 
-005-2 
-005-3 
3-005-3MS 
3-005-3MSD 
■LSB 

BG-001-3 

2-003-1 

■1-002-3 


69 

6-02 

6-03 

6-04 

6-05 

6-08 

6-07 

6-09 

6-10 

6-1 IMS 

6-12MSD 

6 -MSB 

6-13 

6-14 

6-15 

6-01 

6-06 


166a004. 
166a008. 
166a009. 
166a010. 
166a011. 
166a014. 
166a015 . 
166a016. 
166a017 . 
16  6a0 18 . 
166a019. 
166a020. 
166a021 . 
166a022 . 
166a023 . 
166a026 . 
166a027 . 


4/11/94 

4/11/94 

4/11/94 

4/11/94 

4/11/94 

4/11/94 

4/11/94 

4/11/94 

4/11/94 

4/11/94 

4/11/94 

4/12/94 

4/12/94 

4/12/94 

4/12/94 

4/12/94 

4/12/94 


0000179 


REPORT  OF  ANALYSIS 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppb,  ug/kg 
Parameter (s) 


(Dry  wt .  )  : 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


Log  In  No. :  20316 

Matrix:  SOIL 

Sample  Identification 

VBLK69 

(VBLK69) 

100  U 

ND 


ND  =  Not  Detected 

*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000180 


METHOD  BLANK  SUMMARY  Form  4 


JTTEST  ENVIRONMENTAL 
MATRIX  (soil/water):  CJ &T£r 
INSTRUMENT  ID:  HP£.£id) 
EXTRACTION  DATE:  ////*? V 


CONTRACT  •  0^-j  ^ 

LEVEL  (low/med):  L ooJ 
GC  COLUMN  '.ATX-  S' 


The  Method  Blank  listed  below  applies  to  the  following  sample(s),  MS,  MSD 


NAPHTHALENE 

>nt  Id. 

Lab  Id. 

File  Name 

Date  Of  Time  Of 

Injection  Injection 

RT 

(reference) 

FIELD  BLK*1 20316-16 
EQMpP  BLK*720316-17 


419a015 .rat 
419a016.rst 


4/15/94  16  j  56 

4/15/94  20:56 


+//fhl  Ji \Sf 


REPORT  OF  ANALYSIS 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppm,  (mg/1) : 
Parameter (s) 


#2  Fuel  Oil 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

#6  Fuel  Oil 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

Lubricating  Oil 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

Kerosene 

TPH  (as  Kerosene) 


Log  In  No. :  20316 

Matrix:  WATER 

Sample  Identification 

FBLK76 
(FBLK76 ) 

0.5  U 
ND 

0.5  U 
ND 

0.5  U 

ND 

0.5  U 
ND 


ND  =  Not  Detected 


*  TPH  (as...)  =  Total  Petroleum  hydrocarbons  quantitated  as  a  particular 

hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  hydrocarbon 
reference  standards . 


0000182 


METHOD  BLANK  SUMMARY 


Form  4 


I 

-NYTEST  ENVIRONMENTAL 
"MATRIX  ( soil /water ):  soil. 

I  INSTRUMENT  ID:  HP  6 -fa  10) 
EXTRACTION  DATE:  i+jix}<l<+ 

I 

The  Method  Blank  listed  below 


CONTRACT: 

LEVEL  (low/med):  Lo oj 
GC  COLUMN:  *7x-s 


applies  to  the  following  sample(s),  MS,  MSD: 


1 

Xlient  Id. 

Lab  Id.  File  Name 

Date  Of  Time  Of 

Injection  Injection 

NAPHTHALENE 

RT 

(reference) 

20316-FBLK77 

EX 

419a013.rst 

4/15/94 

14x55 

16.30 

2-003-2 

20316-02 

419a017.rst 

4/15/94 

21:58 

16.29 

2-003-3 

20316-03 

419a018.ret 

4/15/94 

22x58 

16.29 

•-002-1 

20316-04 

419a019.r»t 

4/15/94 

23x58 

16.29 

■-002-3 

20316-05 

419a020 . rat 

4/16/94 

12x58 

16.29 

■-002-3 

20316-06 

419a021.rst 

4/16/94 

01:58 

16.29 

1-002-3 

20316-07 

419a023.rst 

4/16/94 

03:58 

16.29 

3-005-1 

20316-08 

419a024.rst 

4/16/94 

04x58 

16.29 

H|-005-2 

20316-09 

419&025 . ret 

4/16/94 

05:58 

16.29 

■-005-3 

20316-10 

419a026 .rat 

4/16/94 

06:58 

16.29 

■-005-3MS 

20316-11MS 

419a027.rat 

4/16/94 

07:58 

16.29 

3-005-3MSD 

20316-12MSD 

419a028 .rot 

4/16/94 

08x58 

16.29 

MSB 

20316-MSB 

419a029 .rot 

4/16/94 

09x58 

16.29 

MG-001-2 

20316-14 

419a030a.rst 

4/16/94 

10:58 

16.29 

■g-001-3 

20316-15 

419a031 .rat 

4/16/94 

11:58 

16.29 

|g-001-1 

20316-13 

419a032.rst 

4/16/94 

12:58 

16.30 

2-003-1 

20316-01  1:5 

DI 

419a038.ret 

4/16/94 

18x58 

16.29 

UO0O183 


U.S.  EPA 


CLP 


2A 

INITIAL  AND  CONTINUING  CALIBRATION  VERIFICATION 


jab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


i 


'Lab  Code:  10195 


Contract:  9320415 


Case  No.:  18242  SAS  No . 


SDG  No. :  SDG497 


^Initial  Calibration  Source:  SPEX 

Continuing  Calibration  Source:  SPEX_ 


/ 


Concentration  Units: 


ug/L 


1  1 

jl  Analyte  | 
!l  1 

1 

Initial  Calibration  | 
True  Found  %R(1) 1 

1 

True 

Continuing  Calibration 
Found  %R(1)  Found 

%R(1) 

[Aluminum  | 

1000.01 

1065.39 

106.5| 

3000.01 

2790.50 

|  93.0| 

2963.53 

98 . 8 

^Antimony  | 

1000.01 

1089.47 

108.9| 

5000.01 

4949.76 

|  99.0| 

4962.02 

99.2 

il  Arsenic  | 

90.0| 

85.00 

94.4| 

50.0| 

50.50 

1101.01 

49.90 

99.8 

j|  Barium  | 

1000.01 

1052.36 

105.2| 

3000.01 

2971.36 

|  99.0| 

2970.34 

99.0 

J Beryllium | 

1000.01 

1025.07 

102.5| 

■  1000-01 

1003.46 

|  100.3  1 

1004.13 

100.4 

jl  Cadmium  | 

1000.0  1 

1023.78 

102.4| 

3000.01 

3007.04 

|100.2| 

2978.43 

99.3 

Calcium  | 

26000.01 

26871.35 

103.4|" 

25000.01 

24529.11 

1  98.1| 

25415.28 

101.7 

[Chromium  | 

1000 . 0  | 

1031.51 

103.21 

3000.0 | 

2969.13 

|  99.0| 

2988 . 90 

99.6 

?|  Cobalt  | 

1000.0  1 

1021.02 

102 . 1 | 

3000.01 

2981. 90 

|  99.4| 

2984 . 92 

99.5 

Hi  Copper  | 

1000.0  1 

1023.45 

102.3|" 

3000.01 

2973.13 

1  99.1| 

2995.37 

99.8 

”|  Iron  | 

1000.01 

977.58 

97.8| 

12500.01 

12043.16 

|  96.3| 

12467 . 69 

99.7 

| Lead  I 

90.0| 

90.20 

100.2  | 

50.0| 

46.30 

|  92.6| 

48.80 

97 . 6 

j|  Magnesium  | 

2000.01 

2066.22 

103.31 

7500.0| 

7063.90 

|  94.2| 

7433.61 

99.1 

-| Manganese  | 

1000.0  1 

1018.77 

101.91 

2000.01 

1977.96 

|  98.9| 

1995.35 

99.8 

| Mercury _ | 

7.5| 

7.26 

96.8| 

5.0| 

5.16 

1103.21 

4.87 

97.4 

lINickel  | 

1000.01 

1049.18 

104 . 9  f 

3000.01 

2982.99 

|  99.4| 

3039.09 

101.3 

||  Potassium  | 

30000.01 

31008 . 98 

103.4|200000.0| 

199252.5 

|  99.6| 

199743.2 

99.9 

| Selenium  | 

90.0| 

86.60 

96.2| 

50.0| 

46.50 

|  93.0| 

50.80 

101.6 

-jl  Silver  | 

1000.0  1 

1077.86 

107.8| 

3000.01 

2911.11 

1  97.0| 

3075.94 

102.5 

]|  Sodium  | 

11000.01 

10975.05 

99.8| 

27500.01 

26845.68 

1  97.6| 

27009.59 

98.2 

*|  Thallium  | 

90.0| 

87.70 

97.4| 

50.0| 

48.50 

|  97.0| 

46.20 

92.4 

| Vanadium  | 

1000.01 

985.58 

98.6| 

3000.01 

2829.61 

1  94.3| 

2987.32 

99.6 

JlZinc  | 

1000.01 

1035.96 

103.6| 

3000.01 

2990.28 

|  99.7| 

2995 . 67 

99.9 

||  Cyanide  | 

i  r 

500.0| 

1 

522.00 

104.4| 

f 

100.01 

1 

101.00 

1101.01 

1  1 

98.70 

98.7 

(1)  Control  Limits:  Mercury  80-120;  Other  Metals  90-110;  Cyanide  85-115 


M 

P^ 

P_ 

F_ 

P_ 

P_ 

P__ 

P_ 

P_ 

P_ 

P_ 

P__ 

F__ 

P_ 

?_ 

CV 

P_ 

P_ 

F_ 

P_ 

P_ 

F_ 

P__ 

P_ 

AS' 


FORM  II  (PART  1)  -  IN 


0000033 


ILM02 . 1 


U.s.  EPA 


CLP 


INITIAL  AND  CONTINUING  CALIBRATION  VERIFICATION 


;Jb  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC . 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18242 

{ |^itial  Calibration  Source :  SPEX 

^ntinuing  Calibration  Source:  SPEX 


Contract:  9320415 
SAS  No . : 


SDG  No. :  SDG497 


SPEX 


Concentration  Units:  ug/L 


I  Jpialyte 

I Aluminum_ 
i  l®ntimony_ 
]  ijrsenic _ 

l^eryllium 
|  iBadmium 
i  |™alcium__ 

I Chromium_ 

i  ijbbalt _ 

j  IB^PPer _ 

I  Iron _ 

iftgnesium 
'  I  ftnganese 
I  Mercury _ 

tckel 
tassium 
I  Selenium_ 

»lver _ 

dium 

allium_ 

|nadium_ 

nc _ 

anide 


(1)  Control 


Initial  Calibration  | 

True  Found  %R(1) |  True 


I _ 3000 

I _ 5000 

I _ 50 

_ 3000 

_ 1000 

_ 3000, 

_2  5  0  0  0 , 

_ 3000. 

_ 3000. 

' _ 3  000. 

_12500 . 

_ 50. 

7500. 

_ 2000. 

_ 5. 

_ 3000. 

200000. 

_ 50. 

_ 3000. 

_2  7  5  0  0  . 

_ 50. 

_ 3000. 

_ 3000. 

100. 


Continuing  Calibration 
Found  %R(1)  Found 


_2  8  5  8 . 6 1 
_4968 .49 

_ 50.10 

_2  937.56| 

_ 990 . 10 | 

2949.84  I 


.0|25107.62 
.  0 | _2  9  61 . 3  9 
.0 |_2970.38 
.  0 | _3  014.87  j 
.0112329.281 

•  0| _ 47.40| 

.0 |_7214.71  | 
.  0 |_1968.25  | 

•  0| _ 4.72  | 

.  0 |_3038 . 48  | 
.01201145.21 

.  0  | _ 46.40  | 

.  0 | _308  4 . 7  6  | 
,0126793.70 | 

■  0| _ 45.70| 

0  | _ 2 934 . 04  | 

0 | _ 2  982 .21| 

0|  99.501 


%R( 

1) 

Found 

%R  ( 

1) 

|  M 

I 

95 

.3| 

2857 

.52 

95 

.3 

IP 

99 

•  4| 

4958 

15 

99 

-2| 

IP 

100 

•  2| 

52 

00 

104 

•  0| 

IF 

97 

•  9| 

2934 

44 

97 

.8| 

IP 

99 

•  0| 

984 

.78 

98 

.5| 

1  P 

98 

•  3| 

2925 

01 

97 

•  5| 

IP 

100 

•  4| 

25566 

.25 

102 

.31 

IP 

98 

•7| 

2964 

.49 

98 

•  8  [ 

IP 

99 

01 

2972 

98 

99 

•  11 

IP 

100. 

5| 

3032. 

74 

101 

•  11 

1  P 

98. 

6| 

12370. 

62  | 

99 

•  0| 

1  P 

94  . 

8| 

46. 

20  | 

92 

•  4| 

1  F 

96. 

2  I 

7469. 

HI 

99. 

6| 

IP 

98  . 

4| 

1965. 

35  | 

98. 

3  I 

1  P 

94. 

41 

5. 

12| 

102. 

4  I 

|CV 

101. 

31 

2972. 

47  1 

99. 

11 

1  P 

100. 

6  I 

200731 

..0| 

100. 

4  I 

1  P 

92. 

8| 

47. 

60  | 

95. 

2  I 

1  F 

102. 

8  I 

3144. 

20  | 

104. 

81 

IP 

97. 

4  1 : 

26419. 

50  | 

96. 

H 

1  P 

91. 

4  I 

50. 

30  | 

10  ). 

6| 

IF 

97. 

8  I 

2954. 

58  | 

98. 

5  I 

1  P 

99. 

4  I 

3009. 

38  | 

100. 

3| 

IP 

99. 

5f 

f 

100. 

00  | 

1 

100. 

0| 

1 

|AS 

1 

Limits:  Mercury  80-120/  Other  Metals  90-110;  Cyanide  85-115 


FORM  II  (PART  1)  -  IN 


0000034 


ILM02 . 1 


U.S.  EPA  -  CLP 


i 

i 


2A 

INITIAL  AND  CONTINUING  CALIBRATION  VERIFICATION 


, Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _ 

7 

' Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18242_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG497 

1 Initial  Calibration  Source:  SPEX _ 

d 

Continuing  Calibration  Source:  SPEX _ 
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1940.0 

IU| 

1940.0 

|U| 

1940.0 

|  U  1  1 

1940.000 

|U| 

1  p 

j|  Selenium  | 
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4782291 

496658.11  99.3| 

4976831 

510720.0|102.1| 

|  Antimony 

1  0  | 

0  I 

23  | 

79.5|  I 

58  | 

26.0|  I 

|  Arsenic 

1  1 

1 

1 

1  1 

1 

1  1 

|  Barium 

1  0| 

500  | 

0  I 

496.81  99.4| 

3  I 

488.11  97.6| 

| Beryllium 

1  0 1 

500  | 

o  I 

490.7|  98.11 

"I  1 

477.3|  95.5| 

|  Cadmium 

1  o  | 

1000  | 

-12  | 

987.8|  98.8| 

“1  1 

972.21  97.2| 

\  Calcium 

15000001 

500000 | 

454094 | 

468508.51  93.7| 

461240  | 

470744.81  94.11 

|  Chromium 

1  14  | 

500  | 

-16  | 

452.8|  90.6| 

-13  | 

451.61  90.3| 

|  Cobalt 

1  0  | 

500  | 

2  I 

469.91  94.0| 

2  I 

471.0|  94.2| 

|  Copper 

1  0| 

500  | 

-9| 

464.31  92.9| 

-5  | 

468.5|  93.7| 

|  Iron 

|200000| 

200000  | 

180612 | 

182889.81  91.4| 

181187  | 

183236.01  91.6| 

|  Lead 

1  o  | 

1000  | 

184  | 

1173.11117.31 

199  | 

1125.9|112.6| 

|  Magnesium 

1500000 | 

500000  | 

488878  | 

503449.0|100.7| 

501444  | 

508728.31 101.7| 

|  Manganese 

1  36 1 

500  | 

15  | 

491.7|  98.3| 

12  | 

514.4|102.9| 

|  Mercury _ 

1  1 

1 

1 

1  1 

1 

1  1 

|  Nickel 

1  0| 

1000  | 

-4  | 

917.6|  91.8| 

-23  | 

904.81  90.5| 

|  Potassium 

1  o  | 

o  I 

64  | 

-1787.81  | 

1464  | 

1496.11  I 

|  Selenium_ 

1  1 

1 

1 

1  1 

1 

1  1 

|  Silver 

1  o  | 

1000  | 

3  I 

1090.5|109.0| 

-3  | 

989.5|  99.0| 

|  Sodium 

1  01 

o  I 

101 1 

206.61  | 

11  1 

91.3|  I 

|  Thallium_ 

1  1 

1 

1 

1  1 

1 

1  1 

|  Vanadium_ 

1  0| 

500  | 

13  | 

494.8|  99.0| 

111 

492.11  98.4| 

|  Zinc 

1  711 

1000  | 

46| 

1041.3|104.1| 

44  | 

1022.71 102.31 

1  till.  Ill  1  1 

J 

j 


FORM  IV  -  IN 


ILM02 . 1 

OOOOOG1 


U.S.  EPA 


CLP 


I4 

ICP  INTERFERENCE  CHECK  SAMPLE 

lb  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  932  0415 _ 

Jab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No:  _  SDG  No.:  SDG413 

ICP  ID  Number:  61  ICS  Source:  EPA 


Concentration  Units:  ug/L 


1 

True  | 

Ini 

tial  Found 

1 

|  Final  Found 

Sol. 

Sol.  1 

Sol. 

Sol. 

|  Sol. 

Sol. 

Analyte 

A 

AB  | 

1 

A 

AB 

%R 

1  A 

1 

AB 

%R 

Aluminum 

| 500000 | 

500000 | 

493013  | 

502999.0 

|  100.6 

|  4937351 

507045.6 

|  101.4 

Antimony 

1  o  | 

o  I 

-33  | 

3.2 

1 

1  114  | 

101.0 

Arsenic 

1  1 

1 

1 

1 

i  i 

Barium 

1  0  | 

500  | 

7  I 

508.1 

1101.6 

1  8  | 

504.8 

1101.0 

Beryllium 

1  0  | 

500  | 

0  I 

484.2 

|  96.8 

1  “1  1 

475.0 

|  95.0 

Cadmium 

1  o  | 

10001 

-1  1 

978.8 

|  97.9 

1  -5  | 

951.0 

|  95.1 

Calcium 

I  500000 | 

500000  | 

4574491 

467187.9 

|  93.4 

|  4662571 

478231.5 

|  95.6 

Chromium 

1  14  | 

500  | 

-15  | 

460.6 

|  92.1 

1  -6| 

458.5 

|  91.7 

Cobalt 

1  o  | 

500  | 

7  I 

469.6 

|  93.9 

1  6  | 

449.8 

|  90.0 

Copper 

1  o  | 

500  | 

-ii  i 

475.2 

|  95.0 

i  -i  i 

464.9 

i  93.0 

Iron 

I  200000 | 

200000  | 

178658  | 

181901.5 

I  91.0 

|  1782191 

182966.9 

|  91.5 

Lead 

i  0  | 

1000  | 

163| 

1100.8 

|  110.1 

1  195  | 

1090.5 

1 109.0 

Magnesium 

1500000  | 

500000  | 

4878461 

496729.5 

|  99.3 

|  5093221 

529281.2 

1105.9 

Manganese 

1  36| 

500| 

12  | 

4  96.5 

|  99.3 

1  17  | 

487.3 

|_97 .5 

Mercury 

1  1 

1 

1 

1 

1  1 

Nickel 

1  0  | 

•  10001 

-7  | 

933.6 

|  93.4 

1  5  | 

948.0 

|  _94 . 8 

Potassium 

1  o  | 

o  I 

-224  I 

641.4 

1 

|  1328| 

-474.2 

Selenium 

1  1 

1 

i 

1 

i  i 

Silver 

1  o  | 

1000  | 

“1  1 

998 . 8 

|  99.9 

1  13 1 

1123.9 

|  112 . 4 

Sodium 

1  o  | 

o  I 

219  1 

245.4 

1 

i  252  | 

276.3 

Thallium 

1  1 

1 

1 

1 

1  1 

Vanadium 

1  0 1 

500  | 

7  I 

492.1 

|  98.4 

1  18  | 

520.6 

1104.1 

Zinc 

1  71  | 

1000  | 

54  | 

1036.1 

1103.6 

1  45| 

1008.2 

1100.8 

1  1 

1 

1 

1 

1  1 

FORM  IV  -  IN 

ILM02 . 1 


«*000037 


U.S.  EPA 


CLP 


5A  EPA  SAMPLE  NO. 

SPIKE  SAMPLE  RECOVERY  _ 


j  |  1-3B3S 

iLab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _ | _ 

-Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18242_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG497 

i 

'Matrix  (soil/water):  SOIL  Level  (low/med):  LOW _ 


Solids  for  Sample:  _85.3 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


Analyte 

i  i 

| Control  | 

|  Limit  | 

1  %R  1 

1  1 

Spiked  Sample 
Result  ( SSR) 

1 

1 

1 

C| 

1 

1 

1 

Sample  1 

Result  (SR)  C| 

1 

1 

1 

Spike  | 

Added  (SA) | 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

%R  |  Q I  M 

1  1 

Aluminum 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  NR 

Antimony 

175-125  | 

105.1530 

1  1 

6.3908 | U | 

105.62 | 

99.6|  |P 

Arsenic 

175-125  | 

12.4745 

1  1 

5.06081  | 

9.111 

81.4|  |F 

Barium 

|  7  5-125  | 

511.3716 

137.96801  | 

422 .46| 

88.4|  |  P 

Beryllium 

175-125  | 

12.1606 

1  1 

1.26781  | 

10.561 

103.21  |P 

Cadmium 

175-125  | 

8.4450 

1  1 

0.7885 |U| 

10.561 

80.0|  |P 

Calcium 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  |nr 

Chromium 

175-125  | 

61 . 1430 

1  1 

34.21141  | 

42.251 

63.7 | N | P 

Cobalt 

175-125  | 

123.4456 

1  1 

18.64531  | 

105 . 62  | 

99.21  |P 

Copper 

175-125  | 

69.2754 

1  1 

20.16831  | 

52.811 

93.0|  |P 

Iron 

1  f 

1  1 

1  1 

1 

1  [NR 

Lead 

175-125  | 

11 .8827 

1  1 

9.9590 |  | 

4.55| 

42. 3 |N [F 

Magnesium 

I  i;f 

1  1 

1  1 

1 

1  INR 

Manganese 

1  1 

1277.6486 

1  1 

708.87131  | 

105.62 | 

538.51  |P 

Mercury _ 

175-125  | 

0.5698 

1  1 

0.1172 |0 | 

0.59| 

96.6|  |CV 

Nickel 

175-125  f 

132.0828 

1  1 

29.04271  | 

105 . 62  | 

97.6|  |P 

Potassium 

1  f 

1  1 

1  1 

1 

1  INR 

Selenium_ 

175-125  | 

1.8211 

1  1 

1.1607 | U | 

2.28| 

79.9|  |F 

Silver 

175-125  f 

7.0277 

1  1 

1. 9027 | B | 

10.561 

48.5 | N | P 

Sodium 

1  f 

1  1 

1  1 

1 

I  |NR 

Thallium_ 

175-125  | 

11.8599 

1  1 

1.1607 | U | 

11.381 

104.21  |F 

Vanadium_ 

175-125  f 

142.1628 

1  1 

55.28021  | 

105.621 

82.3|  |P 

Zinc 

175-125  |' 

165.5250 

1  1 

80.83291  | 

105 . 62 | 

80.2|  |P 

Cyanide 

175-125  |' 

6.2720 

1  1 

0.3985 | U | 

6.14| 

102.11  |AS 

i  i  •  ii  ii  i  ii 

Comments : 


j 


FORM  V  (Part  1) 


IN 


ILM02 . 1 


0000047 


U.S.  EPA 


CLP 


9 

V 

■ 

M 

a 

i 

i 

■ 

i 

!| 

I 

II 
II 

I 


5A  EPA  SAMPLE  NO. 

SPIKE  SAMPLE  RECOVERY  _ 

I 

|  3-3B3S 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _ | _ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Matrix  (soil/water) :  SOIL  Level  (low/med) :  LOW _ 


%  Solids  for  Sample:  _96.3 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


|  Analyte 

1  1 
| Control  | 

|  Limit  | 

1  %R  1 

1  1 

Spiked  Sample 
Result  (SSR) 

1 

1 

1 

C| 

1 

i 

i 

Sample  1 

Result  (SR)  C| 

1 

1 

1 

Spike  | 

Added  (SA) | 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 
%R  |Q|  M| 

1  1  1 

|  Aluminum 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

|  Antimony 

175-125  | 

103.9326 

1  1 

6.3333 |U| 

102.811 

101.11  |P  | 

|  Arsenic 

175-125  | 

7.9784 

1  1 

1 . 5216 | B | 

8.23| 

78.5|  |F  | 

|  Barium 

175-125  | 

447.2472 

1  1 

22.6993 | B | 

411.261 

103.21  |P  | 

|  Beryllium 

175-125  | 

11.5419 

1  1 

0.2982 | B | 

10.28| 

109.41  |P  | 

|  Cadmium 

175-125  | 

10.0264 

1  1 

0.7814 | U | 

10.281 

97.5|  |P  | 

|  Calcium 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

I  Chromium 

175-125  | 

53.3502 

1  1 

8.64251  | 

41.131 

108.71  |P  | 

|  Cobalt 

175-125  | 

114.2367 

1  1 

4.7336 | B | 

102 . 81  | 

106.5|  |P  | 

|  Copper 

175-125  | 

57.1893 

1  1 

1 . 6039 | U | 

51.411 

111.21  |P  | 

|  Iron 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

|  Lead 

175-125  | 

119.1327 

1  1 

8.09151  | 

102.811 

108.0|  |P  | 

|  Magnesium 

1  f 

1  1 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

|  Manganese 

175-125  | 

223.5958 

1  1 

79.37041  | 

102.811 

140 . 3 | N | P  | 

|  Mercury 

175-125  f 

0.5592 

l_l. 

0.1038 | U | 

0.52| 

107.51  |CV| 

|  Nickel _ 

175-125  f 

118.2361 

5.9735 |B| 

102.811 

109.21  |P  | 

I  Potassium 

1  f 

rr 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

|  Selenium_ 

175-125  | 

1.8507 

i  i 

1.0281 | U l 

2.06| 

89.8|  |F  | 

|  Silver 

175-125  f 

8.8153 

i  i 

X.  3099 | B | 

10.28| 

73 . 0 | N | P  | 

|  Sodium 

1  f 

i  i 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

|  Thallium_ 

175-125  | 

10.2814 

i  i 

1.0281 | U | 

10.28| 

100.01  |F  | 

|  Vanadium_ 

175-125  f 

117.1196 

i  i 

13.23831  | 

102.811 

101.01  |P  | 

|  Zinc 

175-125  f 

130.4874 

i  i 

20.54841  | 

102.811 

106.9|  |P  | 

|  Cyanide 

175-125  f 

4.5378 

i  i 

0.3904 | U | 

3.94| 

115.21  |AS| 

1  1  1  1  I  II  1  III 

Comments : 


FORM  V  (Part  1)  -  IN  ILM02 . 1 


00000G2 


U.S.  EPA  -  CLP 


5A  EPA  SAMPLE  NO. 

SPIKE  SAMPLE  RECOVERY 


|  3-3B3S  | 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC  .  Contract:  9320415 _ | _ I 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Matrix  (soil/water) :  SOIL _  Level  (low/med) :  LOW _ 

%  Solids  for  Sample:  _96.3 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


1  1  1 

|  | Control | 

|  |  Limit  | 

|  Analyte  |  %R  | 

1  1  1 

Spiked 

Result 

Sample 
( SSR) 

1 

1 

1 

C| 

1 

1 

1 

Sample  1 

Result  (SR)  C| 

1 

1 

1 

Spike  | 

Added  (SA) | 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 
%R  |Q|  M| 

1  1  1 

| Aluminum  | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

|  Antimony  | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

[Arsenic  | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

| Barium  | 

i 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

| Beryllium | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  1  NR  [ 

|  Cadmium  | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

| Calcium  | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  |NR| 

|  Chromium  | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

|  Cobalt  | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

|  Copper  | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  |NR| 

|  Iron  | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

|  Lead  175-125 

i 

6. 682 9_ 

1  1 

3.61911  | 

4.11| 

74.5 |N | F  | 

|  Magnesium | 

1  1 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

|  Manqanese | 

i 

1  1 

1  1 

1  1  NR  | 

|  Mercury  | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

|  Nickel  | 

1  1 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

I  Potassium | 

1  1 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

[Selenium  | 

1  1 

1  1 

1 

1  [NR| 

|  Silver  | 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

|  Sodium  | 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

[Thallium  | 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

[Vanadium  | 

1  1 

1  1 

1 

1  |NR| 

I  Zinc  I 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

|  Cyanide  | 

i 

1  1 

1  1 

1 

1  |nr| 

i  ii  ii  ii  i  i  i  i 

Comments : 


FORM  V  (Part  1)  -  IN 


ILM02 . 1 


0000063 


I 

I 

I 
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I 

I 

I 

I 

I 

« 

I 

\ 

I 

I 

? 

I 

I 

i 

i 

( 

i 

§ 

i 

l 

it 

I 

I 


U.S.  EPA  -  CLP 

5A  EPA  SAMPLE  NO. 

SPIKE  SAMPLE  RECOVERY 


|  2-8B2S 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _ | _ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG413 

Matrix  (soil/water) :  SOIL _  Level  (low/med) :  LOW _ 

%  Solids  for  Sample:  _83.6 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


1  1 
| Control | 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

|  Limit  | 

Spiked  Sample  | 

Sample  1 

Spike  | 

1  1  1 

Analyte 

1  %R  1 

1  1 

Result  ( SSR)  C| 

1 

Result  (SR)  C| 

1 

Added  (SA) | 

1 

%R  |Q|  M| 

1  1  1 

Aluminum 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

Antimony 

175-125  | 

101.8547  |  | 

7 . 2709 | U | 

118 . 43 | 

86.0|  |P  | 

Arsenic 

175-125  | 

10.5642  |  | 

4 . 0475 | B | 

9.47| 

68 . 8 |N| F  | 

Barium 

175-125  | 

571.6993  |  | 

75.85611  | 

473.731 

104.7|  |P  | 

Beryllium 

175-125  | 

13.2905  |  | 

0.9218 | B | 

11.841 

104.5|  |P  | 

Cadmium 

175-125  | 

10.0218  |  | 

0.9382 | U | 

11.841 

84.6|  |P  | 

Calcium 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

Chromium 

175-125  | 

64.0651  |  | 

16.74411  | 

47.371 

99.9|  |P  | 

Cobalt 

175-125  | 

121.1379  |  | 

6 . 503  9 | B | 

118.431 

96.8|  |P  I 

Copper 

175-125  | 

65.7255  |  | 

5.6947 | B | 

59.221 

101.41  |P  I 

Iron 

1  f 

1  1 

1  1 

1 

|  |  NR  | 

Lead 

175-125  | 

142.3327  |  | 

26.18441  | 

118.43] 

98.11  |P  | 

Magnesium 

1  f 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

Manganese 

175-125  | 

296.3049  |  | 

160.92031  | 

118.431 

114.3|  |P  I 

Mercury 

175-125  f 

0.6525  |  | 

0 . 1196 |U| 

0.60| 

108.81  1 CV | 

Nickel 

175-125  f 

137.1406  |  | 

15.08821  | 

118.431 

103.11  |P  | 

Potassium 

1  f 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

Selenium^ 

175-125  | 

2.7240  |  | 

1 . 1613 | U | 

2.37| 

114.9|  |F  | 

Silver 

175-125  f 

13.5274  |  | 

1.5034 | B | 

11.84| 

101.6|  |P  | 

Sodium 

1  f 

1  1 

1  1 

1 

|  |  NR  | 

Thallium 

175-125  | 

10.8011  |  | 

1 .1613 | U | 

11.841 

91.2|  |F  | 

Vanadium 

175-125  f 

148.0388  |  | 

26.85991  | 

118.431 

102.31  |P  I 

Zinc 

175-125  f 

151.5278  |  | 

31.34911  | 

118.431 

101.51  |P  | 

Cyanide 

i  r 

1  1 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

1  1  II  II  1  III 

Comments : 


FORM  V  (Part  1)  -  IN 


ILM02 . 1 


.'(>0003  8 


t  C'WWftl 


U.S.  EPA 


CLP 


5A  EPA  SAMPLE  NO. 

SPIKE  SAMPLE  RECOVERY  _ _ 

I 

|  2-8B2S 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _ I _ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG413 

Matrix  (soil/water):  SOIL _  Level  (low/med):  LOW — 

%  Solids  for  Sample:  _£3.6 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


1  1 

|  | Control 

|  |  Limit 

|  Analyte  |  %R 

|  1 

1 

1 

1 

1 

1 

Spiked  Sample 
Result  ( SSR) 

1 

1 

1 

c  | 

1 

1 

1 

Sample  1 

Result  (SR)  C| 

1 

1 

1 

Spike  | 

Added  (SA) | 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 
%R  IQI  M| 

1  1  1 

| Aluminum  | 

1 

1  1 

i  1 

1 

1  I  NR  | 

| Antimony  | 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

| Arsenic  | 

1 

1  I 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

| Barium  | 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

i 

| Beryllium | 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

|  Cadmium  | 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

| Calcium  | 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

? 

| Chromium  | 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

: 

| Cobalt  | 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  I  MR  I 

| Copper  1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

| Iron  1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

* 

| Lead  J75-125 

1 

21.8864 

1  1 

18.67421  | 

4.74| 

_ 67 . 8  |N  |  F_| 

| Maqnesium i 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  1 

| Manqanese | 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

f 

| Mercury  1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

INickel  | 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

| Potassium | 

1 

J  J. 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

j 

| Selenium  | 

1 

1  1 

1 

1  i  NR  | 

■5 

| Silver  | 

1 

Tf 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

| Sodium  | 

1 

i  i 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

-> 

i Thallium  | 

1 

1  i 

1  1 

1 

1  |  NR  | 

A 

r= 

| Vanadium  | 

1 

1  i 

1  1 

1 

1  I  NR  | 

|Zinc  I 

1 

1  i 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

| Cyanide  | 

1 

1  i 

1  1 

1 

1  1  NR  | 

} 

1  1 

1 

i  i 

1  1 

1 

1  1 _ 1 

|  Comments : 


FORM  V  (Part  1 )  -  IN 


ILM02 . 1 


'>000039 


U.S.  EPA 


CLP 


POST  DIGEST  SPIKE  SAMPLE  RECOVERY 


EPA  SAMPLE  NO. 


1-3B3A 


pab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC.  Contract:  9320415 _  | _ 

Jab  Code:  10195__  Case  No.:  18242_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG497 

Matrix  (soil/water)  :  SOIL _  Level  (low/med) :  LOW 

^  Concentration  Units :  ug/L 


£  Analyte 

(Aluminum^ 
J  Antimony__ 

■Arsenic _ _ 

ftarium _ 

I  Beryllium 
Jpadmium 
■Salcium 
1 1 Chromium_ 

^obalt _ 

fcopper _ 

^Eron _ 

I  Lead _ 

Slagnesium 
langanese 

i Mercury _ 

jyickel _ 

■Potassium 

|^3elenium_ 

^ilver _ 

X»odium 

jPkhallium^ 

'  | Vanadium^ 

finc _ 

yanide 

,, 


Control 

Limit 

%R 

Spiked  Sample 
Result  ( SSR) 

1 

1 

1 

c  1 

1 

Sample 
Result  (SR) 

1  1 

1  1 

1  1 

C| Added  (SA) | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 
%R  |Q|  M| 

1  1  1 

1  1 

1  1  1 

1  |  NR  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  NR  | 

1  1 

1  1  1 

1  |  NR  [ 

1  1 

1  1  1 

1  1  NR  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  NR  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  NR  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  NR  | 

489.21 

1  1 

164.88 

I  |  350.01 

92.7|  |P  | 

1  1 

1  1  1 

1  |  NR  | 

1  1 

1  1  1 

1  I  NR  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  NR  1 

J_l_ 

1  1  1 

1  1  NR  | 

1  1  1 

1  I  NR  | 

Tf 

1  1  1 

1  1  NR  | 

i  i 

1  1  1 

1  1  NR  | 

i  i 

1  1  1 

1  I  NR  | 

i  i 

1  1  1 

1  1  NR  | 

i  i 

1  1  1 

1  I  NR  | 

i  i 

1  1  1 

1  I  NR  I 

1  _  1  .  II  II  1  1  1  NR | 

1  1  II  II  1  1  1  NR  1 

1  1  II  II  1  1  1  NR  | 

1  1  . .  II  II  1  1  1  NR | 

I  I  II  II  1  1  1  NR | 

1  -  - . 1  .  1  1  II  1  III 

brrunents  : 


FORM  V  (Part  2)  -  IN 


ILM02 , 


0000048 


U.S.  EPA 


CLP 


5B  EPA  SAMPLE  NO. 

POST  DIGEST  SPIKE  SAMPLE  RECOVERY  _ 


|  3-3B3A 

Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC.  Contract:  9320415  I _ 


Lab  Code:  10195  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 


Matrix  (soil/water)  :  SOIL  Level  (low/med) :  LOW 


Concentration  Units:  ug/L 


1  1 

1  1 

1  1 

|  Analyte  | 

1  1 

1 

Control | 
Limit  | 
%R  | 

1 

1 

1 

Spiked  Sample  | 

Result  (SSR)  C| 

1 

Sample 
Result  (SR) 

1 

1 

1 

C| Added  (SA) 
1 

1  III 

1  III 

1  III 

1  %R  IQI  M| 

1  III 

|  Aluminum  | 

1 

1  1 

1  1 

I  Antimony  | 

1 

1  1 

1  1  |NR| 

|  Arsenic  | 

1 

1  1 

1  1 

1  1  INR | 

| Barium  | 

1 

1  1 

1  1 

1  II  NR | 

|  Beryllium | 

1 

1  1 

1  1 

1  1  |NR| 

|  Cadmium  | 

1 

1  1 

1  1 

1  1  INR | 

|  Calcium  | 

1 

1  1 

1  1 

1  II  NR | 

|  Chromium  | 

1 

1  1 

1  1 

1  1  1  nr | 

|  Cobalt  | 

1 

1  1 

1  1 

1  I  1  NR | 

|  Copper  | 

1 

1  1 

1  1 

1  1  1  NR | 

|  Iron  | 

1 

1  1 

1  1  1  NR | 

|  Lead  | 

1 

1  1 

1  1 

1  1  1  NR  | 

|  Magnesium | 

1 

1  1 

1  1 

1  II  nr | 

|  Manganese | 

1 

1181.90  |  | 

385.99 

|  |  750.0|  106.1 | _ | P_ | 

|  Mercury _ | 

1 

1  1 

1  1 

1  1  1  nr | 

INickel  | 

1 

1  1 

1  1 

1  1  1  nr | 

|  Potassium] 

1 

1  1 

1  1 

1  1  INR | 

|  Selenium_| 

1 

1  1 

1  1  1  NR  | 

|  Silver  | 

1 

1  1 

1  1 

1  1  INR | 

|  Sodium  | 

1 

1  1 

1  1 

1  1  INR | 

|  Thallium_| 

1 

1  1 

1  1 

1  1  INR | 

|  Vanadium  | 

1 

1  1 

1  1 

1  1  1  NR | 

|Zinc  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1  1  NR | 

1  Cyanide  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1  I  nr | 

1  1  1  II  II  1 

Comments : 


FORM  V  (Part  2)  -  IN 


ILM02 . 


0000064 


U.s.  EPA  -  CLP 


iab  Code:  10195 
Matrix  (soil/water) 
Solids  for  Sample 


DUPLICATES 


EPA  SAMPLE  NO. 


1-3B3D 


SDG  No. :  SDG497 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL  INC.  Contract:  9320415 

Case  No.:  18242_  SAS  No.: 

S0IL-  Level  ( low/med) :  _LOW _ 

— 1 85-3  %  solids  for  Duplicate:  84.1 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


1 

1 

I  Analyte 

1 

1  1 

Control  | | 
Limit  | | 

|  | 

Sample  (S) 

1  1 

1  1 
Cl  I 

1  1 

Duplicate  (D) 

1  1 

1  1 
C  |  | 

I  | 

RPD 

1  1  1 

1  1  1 

1  Q  1  M| 

|  |  | 

I  Aluminum 

17502 . 3270 

1  1 

10528.7496 

1  | 

_ 4  9 . 8_ 

(★ID  | 

I  Antimony 

1  Arsenic 

1  1 

6.3908 

U|  f 

6.5059 

U|  | 

1  1  1 

1  |  P  | 

2.3  || 

5.0608 

1 1 

4.3905 

1  1 

14 . 2 

1  1  F  1 

I  Barium 

41.5  || 

137.9680 

1 1 

72.8642 

1  1 

61.8 

i  *  i  p  i 

1  Beryllium 

1  Cadmium 

1.0  || 

1.2678 

1 1 

0.8217 

B  |  | 

42 . 7 

i  I  *•  i 

1  1  P  1 

1  1 

0.7885 

U|  | 

0.8027 

U|  | 

1  1 P  | 

Calcium 

1037.5  |  | 

1956.7399 

1 1 

525 . 9212 

B  1  | 

115 . 3 

1  *  1  p  1 

Chromium 

1  1 

34.2114 

1 1 

18.8946 

i  r 

57 . 7“ 

i  i  i 

1  *  1  P  1 

Cobalt 

10.4  || 

18 . 6453 

1 1 

14.7017 

i  r 

23 . 7“ 

1  1  P  1 

Copper _ 

5.2  |  | 

20.1683 

1 1 

14 . 6087 

i  r 

32 . 0 

i  i  *-  i 

1  *  1  p  1 

Iron 

1  1 

39987.8513 

1 1 

27945 .2085 

1 1 

35.5” 
23 . 3 

i  i  _ i 

1  *  i  p  | 

|  Lead 

1  1 

9.9590 

1 1 

7 .8845 | 

1 1 
i  r 

1  *  I  F  1 

1  Magnesium 

_ 1037. 5_|  |_ 

5791.2853 | 

1 1 

3516.5721  I 

i  r 

48.9” 

i  i  *■  i 

1  *  1  P  1 

I  Manganese 

708.8713 | 

1 1 

1197.2202  I 

1 1' 

51 . 2 

!  *  i  p  | 

j  Mercury 

1  1 

0.1172  I 

U|  | 

0.1172 | 

U|  f 

i  i  t  j 

1  |  CV  | 

I  Nickel 

8.3  || 

29.0427  | 

!  1 

24.4014  I 

1  l‘ 

17 . 4 

1  |p  1 

Potassium 
Selenium 
Silver  | 

1037.5  | | 

2598.17821 

1  1 

1749.8664 1 

1  f 

_ 39 . 0 

i  i  •*-  i 

1  IP  1 

1  |  F  | 

1  1 

1.1607 | 

U|  | 

1.1493  lull' 

1  1 

1.9027 | 

B  I  I 

1.1301  | 

B  |  f 

51 . 0 

1  1  P  1 

Sodium  | 

1  1 

200.08091 

B  I  I 

194.5650 | 

B  1  | 

2.8” 

i_ip  i 

1  I  F  | 

Thallium  | 
Vanadium  | 

1  1 

1.1607  | 

U|  | 

1.1493  | 

U|  f 

10.4  || 

55.2802  | 

1  1 

35.2714  I 

1  f 

44 . 2 

l*|P~l 

1  *  1  P  1 

Zinc  | 

1  1 

80.83291 

1  1 

54.4850  | 

1  l“ 

38 . 9 

Cyanide  | 

1  1 

0.3985 | 

U|  | 

0.51061 

U|  f 

1  |AS| 

1 

- - - '  1  - 

1 

1  1 

1 

1  f 

FORM  VI 


IN 


0000049 


ILM02 . 1 


U.S.  EPA  -  CLP 


DUPLICATES 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 

Lab  Code:  10195  Case  No.  :  18232_  SAS  No. :  _ 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

%  Solids  for  Sample:  _96.3 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-3B3D 


SDG  No.:  SDG405 


Level  (low/med):  _LOW _ 

%  Solids  for  Duplicate:  _ 94.2 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


I  1 

1  1 

|  Analyte  | 

1  1 

1  1 

Control  | | 
Limit  | | 

1  1 

1  1 

1  1 

Sample  (S )  C | | 

1  1 

1 

1 

Duplicate  (D)  C| 

1 

RPD 

1  1  1 

1  1  1 

IQI  M| 

1  1  1 

|  Aluminum  | 

1  1 

6142.74901  || 

4652.85871  | 

_ 27. 6_ 

|  *|P  | 

|  Antimony  | 

1  1 

6 . 3333 | U | | 

6 . 3333 | U | 

1  IP  1 

|  Arsenic  | 

1 . 5216 | B |  | 

1.5628 | B | 

2.7 

1  1  F  | 

|  Barium  | 

1  1 

22 . 6993 | B | | 

15 . 9506 | B | 

34.9 

1  1 P  1 

|  Berylliuml 

1  1 

0.2982 | B |  | 

0.1028 | U | 

_200 . 0_ 

1  IP  1 

|  Cadmium  | 

1  1 

0.7814 | U  j  | 

0.7814 | U | 

1  1  P  1 

|  Calcium  | 

1  1 

267.7894 |B|| 

234 . 8601 1 B | 

13.1 

1  IP  1 

|  Chromium  | 

2.1  II 

8.6425  |  |  | 

9.87011  | 

13.3 

1  IP  1 

|  Cobalt  | 

1  1 

4 . 733  6 | B |  | 

4 . 0118 | B | 

16.5 

1  1  P  1 

|  Copper  | 

1  1 

1. 6039 | U | | 

4 . 1969 | B | 

200.0 

1  1 P  1 

|  Iron  | 

1  1 

9035.3372  |  |  | 

11474.33661  | 

23.8 

1  *  1  P  1 

|  Lead  | 

1  1 

8.09151  || 

7.09621  | 

13.1 

i  ip  i 

|  Magnesium | 

1028 .1|| 

1122.05051  || 

1111.68281  | 

0.9 

1  1 P  1 

|  Manganese | 

1  1 

79.3704  |  |  | 

103.20881  | 

_ 2  6 . 1_ 

i*ip  i 

|  Mercury  | 

1  1 

0.1038 |U|| 

0.1038 | U | 

1  I  CV  | 

INickel  | 

1  1 

5.9735 | B | | 

4.8528 |B| 

_ 2  0 . 7_ 

1  1  P  1 

|  Potassium  |_ 

1  1 

398. 9184 | U | | 

398.9184 1 U | 

1  1 P  1 

|  Selenium_|_ 

1 . 0281 | U | | 

1 . 0281 | U | 

1  1  F  | 

|  Silver  | 

1  1 

1 . 3099 | B | | 

0 . 8  63  6  |  U  | 

200.0 

1  1 P  1 

|  Sodium  | 

1  1 

70.0349 | B | | 

74 . 1001 | B | 

5 . 6_ 

1  1  P  1 

|Thallium_|_ 

1  1 

1 . 0281 1 U |  | 

1 . 0281 | U | 

1  I  F  | 

|  Vanadium  | 

10.3  || 

13.2383 |  | | 

12.69551  | 

4.2 

1  IP  1 

|  Zinc  I 

1  1 

20.5484 |  |  | 

20.54841  | 

0.0_ 

1  IP  1 

|  Cyanide  | 

1  1 

0.3904 | U | | 

0.4591 | U | 

1  |AS| 

1  f 

1  1 

1  J_J 

FORM  VI 

-  IN 

ILM02 

0000065 


U.S.  EPA 


CLP 


6 

DUPLICATES 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_  Level  (low/med) :  _LOW _ 

%  Solids  for  Sample:  _96.3  %  Solids  for  Duplicate:  _ 94.2 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


1  1 

1  1 

I  Analyte  | 

1  1 

Control 

Limit 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

Sample  (S)  C | | 

1  1 

1  1 

1  1 

Duplicate  (D)  CM 

1  1 

RPD 

II  1  1 

II  1  1 

IIQI  M| 

II  1  1 

|  Aluminum  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  I  NR  | 

[Antimony  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  I  NR  I 

[Arsenic  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

| Barium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

|*|  |  NR  | 

| Beryllium | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

||  |  NR  | 

|  Cadmium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

| Calcium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

M  |  NR  | 

| Chromium  | 

1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Cobalt  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

||  |  NR  | 

|  Copper  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  i  NR  | 

1  Iron  I 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Lead  | 

0.6 

1  1 

3.6191 |  | | 

2.87881  |  | 

_22 . 8 

|  |  *  |  F  | 

|  Magnesium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

||  |  NR  | 

|  Manganese | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  I  NR  [ 

|  Mercury  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  I  NR  | 

|  Nickel  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  I  NR  | 

|  Potassium | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  I  NR  | 

|  Selenium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

[Silver 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Sodium  | 

1  f 

1  1  1 

1  1  1 

||  |  NR  I 

|  Thallium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Vanadium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  I  NR  | 

|  Zinc  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  I  NR  | 

|  Cyanide  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

1  1  II  III  III  Mil 

EPA  SAMPLE  NO. 

3-3B3D 


FORM  VI  -  IN 


L 


ILM02 . 1 

0000066 


U.S.  EPA 


CLP 


DUPLICATES 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 

•Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.:  _ 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

"%  Solids  for  Sample:  _83.6 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-8B2D 


SDG  No. :  SDG413 


Level  (low/med):  _LOW _ 

%  Solids  for  Duplicate:  _ 83.6 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


Control 


Analyte  | 

1 

Limit  | | 

1  1 

Sample  (S) 

C|  | 

1  1 

Duplicate  (D)  C | | 

1  1 

RPD 

IQI  M| 

1  1  1 

Aluminum  | 

1  1 

16679.5126 

1  1  1 

17401.0132  |  |  | 

4.2 

1  IP  1 

Antimony_| 
Arsenic  | 

1  1 

7.2709 

|  U  |  I 

7 .2709 1 U | | 

||  P  | 

2.3  || 

4.0475 

IBM 

3.59991  |  | 

11.7 

1  1  F  | 

Barium  | 

46.9  M 

75.8561 

1  1 1 

80.1107  |  |  | 

5.5 

1  IP  1 

Beryllium | 
Cadmium  | 

1  1 

0.9218 

IBM 

0.9874 | B | | 

6.9 

1  1  P  1 

0.9382 

|  U  I  I 

0.9382 | U | | 

1  1  P  1 

Calcium  | 

1  1 

1022.0964 

IBM 

1051.2149IBI I 

2.8 

1  IP  1 

Chromium  | 

16.7441 

1  II. 

19.0520 |  |  | 

12.9 

1  1  P  1 

Cobalt  | 

1  1 

6.5039 

IBM 

6.2834 |B|| 

3.4 

1  1  P  1 

Copper  | 

1  1 

5.6947 

IBM 

4.6745 | B | | 

_ 19. 7_ 

1  1  P  1 

Iron  I 

1  1 

16626.6207 

1  1 1 

17720.86031  || 

6 . 4 

| _ |  P _ | 

Lead  I 

1  1 

26.1844 

1  1 1 

22.62411  |  | 

14 . 6 

1  1  P  1 

Magnesium | 
Manganese | 

1172.7  | | 

2362.8835 

1  1 1 

2615.38611  || 

10.1 

1  1  P  1 

1  f 

160.9203 

1  1 1 

172.38251  || 

6 . 9_ 

1  IP  1 

Mercury _ | 

1  1 

0 . 1196 

|  U  I  | 

0 . 1196 | U | | 

1  |CV| 

Nickel  | 

9.4  || 

15 . 0882 

1  1  f 

19.0660 |  | | 

23.3 

1  1  P  1 

Potassium | 

1  1 

556.0981 

IBII 

452 . 6691 | U | | 

_200.0_ 

|_|  p_J 

Selenium_| 

1  1 

1.1613 

|  U  |  f 

1.1392 | U | | 

1  1  F  | 

Silver  | 

1.5034 

|  B  |  f 

0.9382 | U | | 

200.0 

1  1  P_| 

Sodium  1 

1  1 

97 . 4787 

I  B  |  f 

102.6644 | B | | 

5 . 2_ 

| _ |  p_  | 

Thallium_| 

1  1 

1 .1613 

|  U  |  f 

1.1392 | U | | 

1  IF] 

Vanadium  | 

11-7  || 

26.8599 

1  1  f 

26.0883 |  | | 

2.9 

1  1 P  1 

Zinc  I 

1  1 

31.3491 

1  1 1 

35.3574 |  | | 

_ 12. 0_ 

M  P_J 

Cyanide  | 

1  1 

1  1 1 

1  1  1 

1  1  NR  | 

1 

1  1 

1  1 1 

1  1  1 

M_J 

FORM  VI  -  IN 


ILM02 . 1 


a 


•'•f  00040 
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I 

I 

Name : 
Lab  Code: 


6 

DUPLICATES 

NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC.  Contract:  9320415 
10195  Case  No.:  18281  SAS  No.: 


Jptrix  (soil/water) :  SOIL 


Level 


EPA  SAMPLE  NO. 

I 

|  2-8B2D 

I _ 

SDG  No . :  SDG413 
(low/med):  _LOW_ 


£  Solids  for  Sample:  _83.6 


%  Solids  for  Duplicate:  _ 83.6 


I 

I 

i 

I 


I 

I 


f 

I 

I 

I 

I 

4 

< 

} 

I 

f 

1 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


I  1 

1  1 

|  Analyte  | 

1  1 

Control 

Limit 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

Sample  ( S )  C | | 

1  1 

II  Mil 

II  Mil 

Duplicate  (D)  C||  RPD  ||Q|  M| 

II  Mil 

|  Aluminum_ | _ 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  I 

|  Antimony  |_ 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

[Arsenic _ |_ 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Barium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Beryllium | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Cadmium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Calcium  I 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  nr  | 

|  Chromium_ | _ 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Cobalt  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Copper  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  !  NR  I 

|  Iron  I 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Lead  I 

1  1 

18 . 6742  |  |  | 

17.1337  III  8 

.6  ||  IF  1 

|  Magnesium | _ 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  nr  I 

|  Manganese | _ 

1  1 

1  1  1 

1  1  I 

II  1  NR  | 

|  Mercury _ | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  I  nr  | 

[Nickel  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  nr  | 

|  Potassium) 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Selenium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  nr  | 

|  Silver  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Sodium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  NR  | 

|  Thallium  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  I  NR  | 

|  Vanadium_| 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  nr  | 

|  Zinc  I 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  nr  | 

|  Cyanide  | 

1  1 

1  1  1 

1  1  1 

II  1  nr  | 

I  1  II  III  III  Mil 

FORM  VI  -  IN 
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LABORATORY  CONTROL  SAMPLE 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL  INC. 
jLab  Code:  10195_  Case  No.:  18242 

..Solid  LCS  Source:  EPA-LV 

?  - 

'Aqueous  LCS  Source:  SPEX _ 


Contract:  9320415 _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG4  97 


1 

1 

1  True 

1 

Solid 

(mg/kg) 

Found  C 

Limits 

%R 

1  325.0 

315.41  | 

225.0 

424.0 

1  97.0 

1  211.0 

238.21  | 

127.0 

294.0 

1112.9 

1  917.0 

882.01  I 

635.0 

1199.0 

I  96.2 

1  4.8 

5.9IBI 

0.0 

40.0 

1122.9 

1  19.4 

20.3|  | 

16.5 

22.3 

1 104 . 6 

1  45.4| 

48.7|  | 

35 . 7 

55.1 

1107.3 

1 196200. 0| 

197952.01  | 

166800.0 

225600.0 

1100.9 

1  99.6| 

103.11  | 

79.2 

120.0 

103 . 5 

1  144.0| 

154.21  | 

125.0 

162.0 

1107.1 

1  6910.0| 

7120.11  | 

6006.0 

7820.0 

103.0 

1  22430.01 

_2  2832.5  |  | 

17770.0 

27080.0 

|  101.8 

1  236.0| 

208.4|  |' 

188 . 0 

285 . 0 

[  88.3 

I  118100.0  1 

119826.01  | : 

100400.0 

129900.0 

101.5 

1  208.0| 

•221.11  | 

177.0 

239.0 

106.3 

1  12.71 

11.2|  f 

8.5 

17.0| 

88.2 

1  60. 9 j 

63.8| 

49.2 

72.6| 

104 . 8 

1  50. 0|' 

388 . 0  |U|‘ 

0.0 

1000.01 

0 . 0 

39.2|' 

29.8|  |" 

19.1 

5  9.4| 

76.0 

22.2|' 

25.1|  f 

15.5 

59.4| 

113.1 

50.0|' 

139. 6 | B | 

0.0 

1000.01 

279.2 

39. 0  f 

27.91  |" 

24 . 6 

53.5| 

71.5 

65.8|' 

73.7|  |“ 

51.7 

79  9| 

112.0 

187.0|' 

199.3|  |" 

138.0 

236.0| 

106.6 

5 . 6  | 

5.1|  | 

4.5 

6.7| 

91.1| 

1 

f 

1  1 

f 

1 

I 


I  Analyte 

I1 _ 

1 1  Aluminum_ 
I Antimony_ 

ji  Arsenic _ 

1 1  Barium 
'  |  Beryllium 
I  Cadmium 
1 1  Calcium 
i  | Chromium_ 

I  Cobalt _ 

j  I  Copper _ 

1 1  Iron _ 

I  Lead _ 

I  Magnesium 
1 1  Manganese 

'  I  Mercury _ 

[Nickel 
I  Potassium 
;  i Selenium_ 

I  Silver _ 

Sodium 

Thallium_ 

I Vanadium_ 

I  Zinc _ _ 

I  Cyanide _ 

l_ _ 


I  Aqueous  (ug/L) 

I  True  Found  %r 


110000.0 

l_1000.0 

I _ I 

l_1000.0| 
_1000. 0 | 
_1000. 0 | 
50000.0  | 
_1000.0| 
_1000.0| 
_1500. 0  I 
11000.0 

20000.0 

_1000.0 

~1000. 0 
21000.01 

_ I 

_1000. 0 | 
10000.0  I 


10306.39|103.1 

1039.07|103.9‘ 


I  _1052 
_104  6 
_102  9 
51336 
_1033 , 
_1 030, 
_1530 . 
10173 . 


.021105.2 
•  95|104.7‘ 
54  1 103.0' 
501102.7' 
07|103.3' 
12  1 103.0' 
00|102.0' 
92 |  92.5" 


20487.551102.4 
_1032. 90|103. 3' 
_  I 


_1039. 11|103. 9 
20232.411  96.3" 


_ 983.77 | _ 9  8 . 4 

10096. 21|101. 0‘ 


1000.0 

’1000.0 


_1045. 33|104. 5 
1041.511104.2" 
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LABORATORY  CONTROL  SAMPLE 

1 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _ 

Sab  Code:  10195_  Case  No.:  18242_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG497 

Jftolid  LCS  Source:  EPA-LV 


U.S.  EPA 


CLP 


7 

LABORATORY  CONTROL  SAMPLE 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Solid  LCS  Source:  EPA-LV _ 

Aqueous  LCS  Source:  SPEX _ 


|  Analyte 

1 

|  Aqueous  (ug/L) 

|  True  Found  %R 

1 

True 

Solid 
Found  C 

(mg/kg) 

Limits 

%R  | 

|  Aluminum 

| 10000.0 

| 10039.18 

1100.4 

325.0 

|  339.8| 

|  225.0 

|  424.0 

|104.6| 

I  Antimony 

|  1000.0 

|  1096.02 

1109.6 

211.0 

|  254.61 

|  127.0 

|  294.0 

|120.7| 

|  Arsenic 

1 

917.0 

|  864.0| 

|  635.0 

|  1199.0 

|  _94 . 2 | 

|  Barium 

|  1000.0 

|  1047.24 

1104.7 

4.8 

1  6.6 1 

B 

|  0.0 

|  40.0 

1 137 . 5  | 

|  Beryllium 

|  1000.0 

|  1099.44 

1109.9 

19.4 

|  21.0| 

|  16.5 

|  22.3 

|108.2| 

|  Cadmium 

|  1000.0 

|  1059.64 

1106.0 

45.4 

|  48.5| 

|  35.7 

|  55.1 

|  106 . 8  | 

|  Calcium 

150000.0 

151467.07 

|  102 . 9 

196200.0 

|  198082.01 

|  166800.0 

1225600.0 

1 101.0 | 

|  Chromium 

|  1000.0 

|  1063.13 

1 106.3 

99.6 

|  102.9| 

|  79.2 

|  120.0 

|  103.3  | 

|  Cobalt 

|  1000.0 

|  1075.07 

1107.5 

144.0 

|  159.31 

|  125.0 

|  162.0 

|110.6| 

|  Copper 

|  1500.0 

|  1599.21 

1106.6'" 

6910.0 

|  7058.2] 

|  6006.0 

|  7820.0 

1102.11 

|  Iron 

| 11000.0 

110190.81 

|  92.6 

22430.0 

|  22902.01 

|  17770.0 

|  27080.0 

|102.1| 

I  Lead 

|  1000.0 

|  1127.32 

1112.7 

|  236.0 

|  249.41 

|  188.0 

|  285.0 

|105.7| 

|  Magnesium 

| 20000 . 0 

120484.87 

1102.4 

1 118100.0 

| 120848.01 

1100400.0 

1 129900.0 

|  93.0| 

|  Manganese 

|  1000.0 

|  1056.90 

1105.7 

|  208.0 

|  222.91 

|  177.0 

|  239.0 

| 107.21 

|  Mercury _ 

1 

|  12.7 

|  12.8| 

|  8.5 

|  17.0 

1 100 . 8  | 

|  Nickel 

|  1000.0 

|  1062.84 

1 106.3 

|  60.9 

1  61.7| 

|  49.2 

|  72.6 

| 101 . 3 | 

|  Potassium 

121000.0 

120815.70 

| _ 9  9 . 1_ 

|  50.0 

|  388.01 

U 

|  0.0 

|  1000.0 

1  0. 0  | 

|  Selenium_ 

1 

|  39.2 

|  33.7| 

|  19.1 

|  59.4 

l _ 8  6 . 0  | 

|  Silver 

|  1000.0 

|  1043.45 

1104.3 

|  22.2 

|  25.81 

|  15.5 

|  59.4 

1 116 . 2  | 

|  Sodium 

110000.0 

110197.96 

|  102. 0_ 

|  50.0 

|  80.4| 

B 

|  0.0 

|  1000.0 

|160.8| 

|  Thallium_ 

1 

|  39.0 

|  43.0| 

|  24.6 

|  53.5 

1110.3  1 

|  Vanadium_ 

|  1000.0 

|  1044.58 

1104.5 

|  65.8 

|  72.2| 

|  51.7 

|  79.9 

1 109.7  | 

|  Zinc 

|  1000.0 

|_1081.26 

| 108 .1_ 

|  187.0 

|  201.3| 

|  138.0 

|  236.0 

|107.6| 

|  Cyanide _ 

1 

|  5.6 

1  5 .2  | 

|  4.6 

|  6.7 

|  92.6| 

FORM  VII  -  IN 
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7 

LABORATORY  CONTROL  SAMPLE 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC . 

Lab  Code:  10195  Case  No.:  18232 


Solid  LCS  Source:  EPA-LV 

Aqueous  LCS  Source:  SPEX 


Contract:  9320415 _ 

SAS  No.:  SDG  No.:  SDG405 


1 

1 

Aqueous  (ug/L) 

1 

1 

Solid 

(mg/ kg) 

1 

1 

Analyte  | 

1 

True  Found  %R 

I  True 

1 

Found  C 

Limits 

%R  | 

1 

Aluminum 

Antimony 

Arsenic _ 

Barium 


Beryllium 

Cadmium 

Calcium 

Chromium_ 

Cobalt _ 

Copper _ 

Iron _ 

Lead 


Magnesium 

Manganese 

Mercury _ 

Nickel 


Potassium 

Selenium_ 

Silver _ 

Sodium 


Thallium_ 

Vanadium_ 

Zinc 


Cyanide _ 


236.0 


218.4 


188.0 


285.0 


92.5 


FORM  VII  -  IN 
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7 

LABORATORY  CONTROL  SAMPLE 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC . 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_ 

Solid  LCS  Source:  EPA-LV _ 

I  Aqueous  LCS  Source:  SPEX _ 


Contract:  9320415 


SAS  No.:  SDG  No.:  SDG405 


1  1 

1  1 

| Analyte  | 

1  1 

Aqueous  (ug/L) 

True  Found  %R 

j  |  Aluminum  | 

1 

| Antimony  | 

1 

1 

| Arsenic  | 

90.0| 

86.40|  96.0 

| Barium  | 

1 

1 

| Beryllium | 

1 

1 

*  I  Cadmium  | 

1 

| Calcium  | 

1 

1 

f  | Chromium  | 

1 

1 

| Cobalt  | 

1 

1 

| Copper  | 

1 

1 

1  Iron  | 

1 

1 

1  | Lead  I 

90.0| 

89.20|  99.1 

1  | Magnesium |_ 

1 

1 

| Manganese | _ 

1 

1 

|  |  Mercury _ |_ 

1 

1 

j  INickel  | 

1 

1 

|  Potassium | 

1 

1 

j  |  Selenium  | 

90.0| 

81.20|  90.2 

|  Silver  f 

1 

1 

| Sodium  | 

1 

1 

|  Thallium_|_ 

90.0| 

_ 97.80 | 108. 7_ 

|  Vanadium_J_ 

1 

| Zinc  | 

1 

1 

|  Cyanide _ |  _ 

1 

1 

si'  r 

1 

1 

I 


Solid  (mg/kg) 

True  Found  C  Limits  %R 


J 
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LABORATORY  CONTROL  SAMPLE 


■Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL  INC. 
J^ab  Code:  10195_  Case  No.:  18281 

'Solid  LCS  Source:  EPA-LV 

J\queous  LCS  Source:  SPEX _ 


Contract:  9320415 


SAS  No . : 


SDG  No. :  SDG413 


j  I I  Analyte 

■  A1 umi num_ 
™ Antimony_ 
*  I  Arsenic _ 

■  Barium 
Beryllium 
5  I  Cadmium 

I  Calcium 
Chromium_ 

Cobalt _ 

i | Copper 

■iron _ 

■lead _ 

j | Magnesium 
jrtManganese 

JMercurv _ 

| f Nickel _ 

•I  Potassium 
■Selenium_ 

^■silver _ 

l | Sodium 

fhallium_ 
anadium_ 

J | Zinc _ 

’^Cyanide 


1 

I  Aqueous  (ug/L) 

1  True  Found  %R 

1 

1  True 

Solid 
Found  C 

(mg/kg) 

Limits 

%R 

10000.0 

I  10204 . 12 

1102.0 

I  325.0 

316.5 

225.01 

424 . 0 

97.4 

_1000.0 

1 _ 1 050.25 

1105.0 

I  211.0 

235.4 

127.01 

294.0 

1111.6 

I  917.0 

962.0 

635.0| 

1199.0 

I  104 . 9 

1000.0 

I  1041.30 

1104.1 

I  4.8 

6.0 

B 

0.0| 

40.0 

1125.0 

1000.0 

I  1015.90 

1101.6 

1  19.4 

19.7| 

16.5| 

22.3 

1101.5 

1000.0 

1  1015.61 

1101.6 

I  45.4 

48.3| 

35.7| 

55.1 

106.4 

50000 . 0 

I  49771 . 61 

99.5 

I  196200.0 

197256.0 | 

166800.0 | 

225600.0 

100.5 

1000.0 

I  1026.99 

1102.7 

1  99.6| 

103.81 

79.2| 

120.0 

104.2 

1000.0 

I  1003.11 

100.3 

I  144.0| 

149.3| 

125.0| 

162.0 

103.7 

1500.0 

1  1508.43 

100.6 

I  6910.01 

7085 . 8  | 

6006.01 

7820.0 

102.5 

11000.0 

I  9981.54 

90.7 

I  22430.01 

22648 . 1  | 

17770.01 

27080.0 

101.0 

1000.0 

1  1017.83 

101.8 

I  236.01 

229.11 

188.01 

285.0 

1  97.1 

20000.0 

I  21086.54 

105.4 

I  118100.01 

123292 . 0  | 

100400.01 

129900.0 

1104.4 

_1000.0 

I  1018.60 

101. 9_ 

1  208.01 

220.8  | 

177.0| 

239.0 

106.2 

1 

1  12.7| 

12.5| 

8.5  | 

17.0 

98.4 

1000.0 

1  1036.901 

103.7 

1  60.9| 

67.7| 

49.2| 

72.6| 

111.2 

21000.0 

123172.381 

110. 3_ 

1  50.0| 

386.0  | 

U 

0.0| 

1000.01 

0.0 

1  1 

1  39.2| 

44.0| 

19.1| 

59.4| 

112.2 

1000.0 

1  1036.831 

103.7 

I  22.2| 

25.1| 

15.5| 

59.4| 

113.1 

10000.0 

1  9928.301 

_99.3_ 

I  50.0| 

135.3| 

B 

0. 0  | 

1000.0  1 

270.6 

1  1 

1  39.0| 

37.8| 

24.6| 

53.5| 

96.9 

1000.0 

I  1044.731 

104.5 

|  65.8| 

74.3| 

51.7| 

79.9| 

112.9 

_1000. 0 

1  1021.561 
1  1 

102. 2_ 

1  187.0| 

1  1 

195.8| 

1 

— 

138.0| 

'  r 

236.0| 

I 

104.7 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

FORM  VII  -  IN 


ILM02 . 1 


000042 


U.S.  EPA 


CLP 


LABORATORY  CONTROL  SAMPLE 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL__INC . 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281 

, Solid  LCS  Source:  EPA-LV _ 

Aqueous  LCS  Source:  SPEX 


Contract :  9320415 _ 

SAS  No.:  SDG  No.:  SDG413 


Analyte 


Aluminum_ 

Antimony__ 

Arsenic _ _ 

Barium 

Beryllium 

Cadmium _ 

Calcium 

Chromium__ 

Cobalt _ 

Copper _ 

Iron _ 

Lead _ 

Magnesium 

Manganese 

Mercury _ 

Nickel _ 

Potassium 

Selenium__ 

Silver _ 

Sodium 

Thallium^ 

Vanadium^ 

Zinc _ 

Cyanide _ 


Aqueous  (ug/L) 
True  Found  %R 


True 


Solid  (mg/kg) 

Found  C  Limits 


FORM  VII  -  IN 


ILM02 . 1 

*■’000043 


U.s.  EPA 


CLP 


LABORATORY  CONTROL  SAMPLE 


ftab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC, 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  10195 


Case  No.:  18281  SAS  No.: 


SDG  No . :  SDG413 


Solid  LCS  Source:  EPA-LV 

Aqueous  LCS  Source:  SPEX 


H Analyte 

■Aluminum_ 
™Antimony_ 
!  | Arsenic _ 

farium 
eryllium 
]  I  Cadmium 
:^Salcium 
jB3hromium_ 

obalt _ 

'  | Copper _ 

Kron _ 

ead _ 

|  I  Magnesium 

(anganese 

ercury _ 

ickel _ 

I  I  Potassium 
ftelenium_j 

l^ilver _ | 

| | Sodium  1 

«hallium_| 
anadium_| 

inc _ | 

yanide  | 


Aqueous  (ug/L) 


True 


90.0 


90.0 


90.0 


90.0 


Found 


79.40 


87.40 


79.60 


82.20 


Solid  (mg/kg) 

True  Found  C  Limits 


91.3 


FORM  VII  -  IN 


ILM02 . 1 


‘ 1 000044 


U.S.  EPA  -  CLP 


8 

STANDARD  ADDITION  RESULTS 


I Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC . 

.Lab  Code:  10195  Case  No.:  18242 

I  _ 


Contract : 9320415 
SAS  No . : 


SDG  No. : SDG4 97 


Concentration  Units:  ug/L 


? 

EPA 

1  1 

1 

I 

| 

1  1  1 

Sample 

1  An  | 

0  ADD| 

1  ADD  | 

2  ADD  | 

3  ADD  | 

Final  |  |  | 

i 

i 

No. 

1  1 
1  1 

ABS  | 

1 

CON  ABS  | 

CON  ABS  | 

1 

CON  ABS  | 

1 

Cone.  |  r  | Q | 

1  1  1 

2-1B1 

|AS  | 

0.084| 

i0. 0010.1131 

20.00 |0.158| 

30.00|0.204| 

19.5 | 0. 9949|+| 

2-1B1 

IAS  | 

0.084  | 

10.00|0.128| 

20.00|0.157| 

~30.00|0. 204| 

21.8|0.9963|  | 

1-3B2 

1  PB  | 

0.148| 

10.00|0.205| 

20.0010.257 | 

30.00|0.314|" 

27.0|0.9998|  | 

2-1B1 

|  PB  | 

0.137  | 

10.00|0.194| 

20.00 |0.242| 

30.00|0.306| 

24.6|0.9986|  | 

2-2B1 

I  PB  | 

0.1221 

10.00 10.182 | 

20.00|0.235| 

“30.00 |0.292|" 

21.9|0.9997|  | 

\ 

i 

i 

2-2B2 

“ 

|  PB  | 

1  1 

0.120  | 

1 

_10. 00|0.164| 

20.00|  0.224  | 

1  1 

“30.00 10.278 | 

1  r 

21.8|0.9983|  | 

1  1  1 

i  1 

I 

1  1 

1  1 

1  1 

1  I  1 

i 

l 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

I  1  1 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

j 

1  1 

1 

i  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

j 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

i 

l 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

* 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

t 

1  1 

1 

1  1 

1  1  1 

t 

1  f 

1 

I  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

i 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

i 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  I 

j 

1  f 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

1  f 

1 

1  1 

1  1 

I  1  1 

i 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

( 

1  1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

1  f 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

\ 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1  1 

i 

* 

FORM  VIII  - 

IN 

ILM02 . 

0000052 


U.S.  EPA  -  CLP 


STANDARD  ADDITION  RESULTS 


Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


Contract : 9320415 


Lab  Code:  10195 


Case  No.:  18232  SAS  No. 


SDG  No. : SDG405 


Concentration  Units:  ug/L 


EPA 

Sample 

No. 


I  An | 0  ADD  | 
I  I  ABS  I 


1  ADD 

CON  ABS 


2  ADD 

CON  ABS 


3  ADD 

CON  ABS 


Final 
Cone . 


FORM  VIII  -  IN 


ILM02 . 1 
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STANDARD  ADDITION  RESULTS 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC . 

Lab  Code:  10195  Case  No.:  18281 


Contract : 93204 15 


SAS  No.:  SDG  No.:SDG413 


Concentration  Units:  ug/L 


I  EPA 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

I  Sample 

|  An 

0  ADD| 

1  ADD  I 

2  ADD  | 

3  ADD  | 

Final  | 

1  1 

|  No. 

i 

i 

ABS  | 

1 

CON  ABS  | 

1 

CON  ABS  | 

1 

CON  ABS  | 

1 

Cone.  |  r 

1 

1 Q  1 

1  1 

| 2-6B1 

|AS 

0.103| 

10.00|0.163| 

20.00|0.225  | 

30.00 |0.238  | 

24.010.9701 

1  +  1 

| 2-6B1 

|AS 

0.106| 

10.00|0.164| 

20.00|0.223| 

30.00 |0.265  | 

20.4|0.9972 

1  1 

| 2-7B1 

|AS 

0.100  1 

10.00|0.156| 

20.00|0.217  | 

30.00|0.243| 

21.510.9875 

1  +  1 

| 2-7B1 

|AS 

0.104  | 

10.00|0.160| 

20.0010.214  | 

30.00|0.253| 

21.5|0.9968 

1  1 

| 2-8B1 

. |AS 

0.127| 

10.00|0.173| 

20.00|0.230| 

30.00|0.270| 

26.210.9980 

1  1 

| 2-8B2 

|AS 

0.0501 

10.00|0.099| 

20.00|0.154  | 

30.00 |0.213 | 

8.7 |0.9992 

1  1 

| 2-6B2 

|  PB 
1 

0.163  | 

1 

10.0010.2111 

1  1 

20.0010.262  | 

1  1 

30.00|0.307| 

1  1 

33 . 8 10.9997 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

i  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

I 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1  1 

*  FORM  VIII  -  IN  ILM02.1 


f 


•  1000045 


U.S.  EPA 


CLP 


I 

I 

I 

ICP  SERIAL  DILUTION 

I 

Cab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC.  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


1-3B3L 


jjb  Code:  10195 


Matrix  (soil/water) : 

I 


Case  No.:  18242  SAS  No.: 


SDG  No . : 


SOIL 


Level  (low/med) 


Concentration  Units:  ug/L 


I 

f 

I 

I 


1 1 

1 1 

Analyte  | | 

1  1 

Initial  Sample 
Result  (I) 

1  1 

c  1  | 

1  1 

Serial 
Dilution 
Result  (S) 

1 1 

1 1 
C|  | 

1 1 

% 

Differ¬ 

ence 

III  1 
II  1  1 

II  Q  1  M| 

III  1 

Aluminum  | | 

84351.59 

1  1  1 

84127.50 

1  1 1 

0.3 

II  IP  1 

Antimony  | | 

30.80 

|  U  1  1 

154.00 

|  U  |  | 

1  IP  1 

Arsenic  | | 

i  1 1 

1  1  1 

Barium  | | 

664.93 

1  1 1 

663.35 

|  B  |  | 

0.2 

1  IP  1 

Beryllium | | 

6.11 

1  1 1 

2.50 

|  U  |  | 

100.0 

1  IP  1 

Cadmium  | | 

3.80 

|  U  |  I 

19.00 

|U|  | 

1  IP  1 

Calcium  | | 

9430.41 

1  1 1 

9930.95 

IBM 

5.3 

1  IP  1 

Chromium  | | 

164.88 

1  i  1 

163.10 

1  1 1 

1.1 

1  IP  1 

Cobalt  | | 

89.86 

1  1 1 

85.70 

IBM 

4.6 

1  IP  1 

Copper  | | 

97.20 

1  1 1 

63.05 

IBM 

35 . 1 

1  1  P  1 

Iron  | | 

_ 192719.45 _ 

1  1 1 

_ 194661.00 _ 

1  1 1 

1.0 

1  1  _  1  P_  1 

Lead  | | 

1  1 1 

1  1 1 

Magnesium | | 

27910.81 

1  1 1 

28811.50 

1  1 1 

3.2 

1  1 P  1 

Manganese |  | ' 

3416.37 

1  1 1 

3439.75 

1  1 1 

0.7 

1  _  1  P_  1 

Mercury  | | 

1  1 1 

1  1 1 

Nickel  | | 

139.97 

1  1 1 

204.75 

1  1 1 

46.3 

|  |  P  | 

Potassiuml | 

12521.79 

1  1 1 

14497.20 

IBM 

_ 15. 8_ 

1  1  P  1 

Selenium  | | 

1  1 1 

1  1 1 

1  1  1 

Silver  |  f 

9.17 

|B|| 

21.00 

|  U  II 

100.0 

1  1  P  1 

Sodium  | | 

964.28 

IBM 

1235.30 

IBM 

_ 28. 1_ 

1  1  P  1 

Thallium  | | 

1  1 1 

1  1 1 

1  1  1 

Vanadium  | | 

266.42 

1  1 1 

242.35 

IBM 

9.0 

1  1  P  1 

Zinc  | | 

389.57 

1  1 1 

449.40 

1  1 1 

_ 15. 4_ 

|  E  |  P  | 

1  1 

1  1 1 

1  1 1 

1  1  1 

SDG497 

LOW 


FORM  IX  -  IN 


0000053 

ILM02 . 1 


U.S.  EPA  -  CLP 
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ICP  SERIAL  DILUTION 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _ 

Matrix  (soil/water) :  SOIL  Level 


EPA  SAMPLE  NO. 

I 

|  3-3B3L 

I _ 

SDG  No.:  SDG405 
(low/med) :  LOW 


Concentration  Units:  ug/L 


1  1 1 

1  1 1 

I  Analyte  |  | 

1  1  1 

Initial  Sample 
Result  (I)  C 

| Aluminum  | | 

29873.11 

1 

I  Antimony  |  | 

30.80 

|U 

| Arsenic  |  | 

1 

I  Barium  | | 

110.39 

IB 

I  Beryllium |  | 

1.45 

IB 

| Cadmium  | | 

3.80 

|U 

I  Calcium  | | 

1302.30 

IB 

(Chromium  |  | 

42.03 

1 

| Cobalt  | | 

23.02 

1  B  | 

| Copper  | | 

7.80 

|U| 

| Iron  || 

43940.20 

1  1 

| Lead  | | 

39.35 

1  1 

|  Magnesium | | 

5456.70 

1  1 

|  Manganese |  | 

385.99 

1  1 

|  Mercury  |  | 

1  1 

|  Nickel  |  f 

29.05 

1  B  | 

|  Potassiuml  | 

1940.00 

|U| 

|  Selenium  | | 

1  1 

|  Silver  |  | 

6.37 

1  B  | 

|  Sodium  |  | 

340.59 

1  B  | 

|  Thallium  |  | 

1  1 

|  Vanadium  |  | 

64.38 

1  1 

|  Zinc  |  | 

99.93 

1  1 

II  I  I 

Serial 
Dilution 
Result  (S) 

1 

1 

C| 

1 

% 

Differ¬ 

ence 

1  1  1 

1  1  1 

IQI  M| 

1  1  1 

30377.45 

1  1 

1.7 

1  IP  1 

154.00 

|U| 

1  IP  1 

1  1 

1  1  1 

119.30 

1  B  | 

8.1 

1  IP  1 

2.50 

1  u  | 

100.0 

1  IP  1 

19.00 

|U| 

1  IP  1 

4397.25 

1  B  | 

237.7 

1  IP  1 

41.00 

|U| 

100.0 

1  IP  1 

49.50 

1 U 1 

100.0 

1  IP  1 

39.00 

|U| 

1  IP  1 

45473.85 

1  1 

3.5 

1  IP  1 

168.50 

|U| 

100.0 

1  IP  1 

6902.40 

1  B  | 

26.5 

1  IP  1 

409.90 

1  1 

6.2 

1  IP  1 

1  1 

1  1  1 

98.00 

|U| 

_100. 0_ 

1  IP  1 

9700.00 

|U| 

1  IP  1 

1  1 

1  1  1 

21.00 

IUI 

100.0 

1  IP  1 

527.35 

1  B  | 

_ 54. 8_ 

1  IP  1 

1  1 

1  1  1 

37.80 

1  B  | 

41.3 

1  IP  1 

161.00 

1  1 

_ 61. 1_ 

1  IP  1 

FORM  IX 


IN 


0000071 


ILM02 . 1 


,i**StV*4Y| 


U.S.  EPA 


CLP 


ICP  SERIAL  DILUTION 


EPA  SAMPLE  NO. 


[[Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 


,Lab  Code:  10195 


Case  No.:  18281  SAS  No.: 


Matrix  (soil/water) :  SOIL 


2-8B2L 


SDG  No. :  SDG413 


Level  (low/med) :  LOW 


Concentration  Units:  ug/L 


1  1 1 

1  1 1 

I  Analyte  |  | 

1  1  1 

1  1 

Initial  Sample  |  | 
Result  (I)  C  |  | 

1  1 

Serial 
Dilution 
Result  (S) 

1  1 

1  1 
C|  1 

1  1 

% 

Differ¬ 

ence 

1  1 

1  IQ 

1  1 

i 

i 

M| 

1 

|  Aluminum  |  | 

71114.77 

1  1  1 

72069.70 

1  1  1 

1.3 

1  1 

IP 

I  Antimony  |  | 

31 . 00 

|U|| 

155.00 

1 U 1  1 

1  1 

1  P 

lArsenic  | | 

1  1 1 

1  1 1 

1  1 

I  Barium  |  | 

323.42 

1  1 1 

324.90 

IBM 

0.5 

1  1 

P 

I  Beryllium |  | 

3.93 

1  B  |  1 

5.00 

|U|  1 

100.0 

1  1 

P 

1  Cadmium  |  | 

4.00 

I  U  |  | 

20.00 

1 U 1  1 

1  1 

P 

| Calcium  | | 

4357.81 

IBM 

4577.00 

1  B  |  | 

5 . 0 

P 

| Chromium  | | 

71.39 

1  1 1 

84.20” 

1  1 

17 . 9 

r 

P 

| Cobalt  |  | 

27.73 

IBM 

50.00 

1 U 1  1 

100.0 

i 

P 

I  Copper  |  | 

24.28 

IBM 

40.00 

|U|  1 

100.0 

i 

P 

1  Iron  |  | 

70889.26 

1  1 1 

72250.00 

1  1 1 

1.9 

i 

P 

| Lead  |  | 

111.64 

1  1 1 

170.00 

IUI  | 

100.0 

i 

P 

|Magnesium|  | 

10074.39 

1  1 1 

10461.10 

|B|| 

3.8 

i 

P 

I  Manganese  |  | 

686.10 

1  1  1 

701.65 

1  1  1 

2.3 

i 

P 

|  Mercury  |  | 

1  1  i 

1  1  1 

1 1 

|  Nickel  |  | ' 

64 . 33 

1  1 1 

102.30 

IBM 

59.0 

1 1 

P 

| Potassium | | 

2370 . 98 

IBM 

9650.00 

IUI  | 

_100.0_ 

1 1 

P_ 

|  Selenium  |  | 

1  1 1 

1  1 1 

1 1 

I  Silver  |  | ' 

6.41 

IBM 

20.00 

IUI  1 

100.0 

1 1 

P 

|  Sodium  |  | 

415 . 61 

IBM 

773.70 

IBM 

_ 8  6 . 2_ 

1 1 

P_ 

|  Thallium  |  | 

1  1 1 

1  1 1 

1 1 

|  Vanadium  |  | 

114.52 

1  1 1 

127.75 

I  B  |  | 

11.6 

1 1 

P 

|  Zinc  |  | 

133 . 66 

1  1 1 

151.85 

1  1  1 

_ 13 . 6_ 

1 1 

P_ 

1  1  1 

1  1 1 

1  1  1 

1 1 

FORM  IX  -  IN 


ILM02 . 1 


’>01)0045 


\ 

i 


U.S.  EPA  -  CLP 


Instrument  Detection  Limits  (Quarterly) 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _ _ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18242_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG497 

flCP  ID  Number:  61 _  Date:  10/01/93 

-Flame  AA  ID  Number  : 

i  - 

3 

A 

Furnace  AA  ID  Number  : 


i 


i 

3 

h 


.» 

i 


i 


is 

1 


1 

i 


1  1 

1  1 

1  1 

I  Analyte  | 

1  1 

Wave-  | 
length  | 
(nm)  | 

1 

Back¬ 

ground 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CRDL  | 
(ug/L)  | 

1 

1 

1 

IDL  | 

(ug/L)  |  M 

1 

|  Aluminum  | 

308.21  | 

1 

200  | 

57 . 6  |  P 

| Antimony  | 

206.83  | 

1 

60  | 

30.8  |  P 

| Arsenic  \ 

193.70  | 

1 

10  | 

67.0  |P 

| Barium  | 

493.40  | 

1 

200  | 

17.8  |P 

I  Beryllium | 

313.04  | 

1 

5  I 

0.5  |  P 

I  Cadmium  | 

228.80  | 

1 

5  I 

3. 8  |  P 

I  Calcium  | 

317.93  | 

1 

5000  | 

626.0 | P 

|  Chromium  | 

267.71  | 

1 

10  | 

8.2  |P 

| Cobalt  | 

228.61  | 

1 

50  | 

9. 9  |  P 

|  Copper  | 

324.75  | 

1 

25  | 

7.8  |P 

|  Iron  | 

259.94  | 

1 

100  | 

9. 0  |  P 

ILead  | 

220.00  | 

1 

3  I 

33 . 7  |  P 

|  Magnesium | 

279.08  f 

1 

5000  | 

762 . 0  |  P 

|  Manganese | 

257.61  | 

1 

15  f 

1.4  |P 

|  Mercury  | 

1 

1 

0.2  | 

1 

INickel  | 

588.99  | 

1 

40  | 

19. 6 | P 

| Potassiuml 

766.50  | 

1 

5000  | 

1940. 0  |  P 

I  Selenium  | 

1 

1 

5  f 

1 

|  Silver  | 

328.06  | 

1 

10  | 

4 . 2  |  P 

|  Sodium  | 

588.99  | 

1 

5000  | 

99. 4 | P 

|  Thallium_J 

1 

1 

10  f 

1 

|  Vanadium  | 

292.40  | 

1 

50  | 

7 . 3  |  P 

|Zinc  | 

213.85  | 

1 

20  | 

7 . 0  |  P 

i  i 

1 

1 

1 
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Instrument  Detection  Limits 
NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC.  Contract: 


Lab  Code:  10195  Case  No.: 


JlCP  ID  Number:  _ 

^Flame  AA  ID  Number  :  _ 

*Furnace  AA  ID  Number  :  3030#1 


18242 


SAS  No . : 
Date : 


(Quarterly) 

9320415 _ 

_  SDG  No.:  SDG497 

10/01/93 


1  1 

1  1 

1  1 

I  Analyte  | 

1  1 

Wave-  | 
length  | 
(nm)  | 

1 

1 

Back-  | 
ground  | 

1 

CRDL  | 
(ug/L)  | 

1  1 

1  1 
IDL  |  | 

(ug/L)  |  M  | 

1  1 

I  Aluminum  | 

1 

200  | 

1  1 

|  Antimony  | 

1 

60  | 

1  1 

|  Arsenic  | 

193.70  | 

BZ  | 

10  | 

5 . 0  |  F  | 

1  Barium  | 

i 

200  | 

1  1 

I  Beryllium | 

i 

5  I 

1  1 

|  Cadmium  | 

i 

5  I 

1  1 

|  Calcium  | 

i 

5000  | 

1  1 

I  Chromium  | 

i 

10  | 

1  1 

I  Cobalt  | 

i 

50  | 

1  1 

|  Copper  | 

i 

25  | 

1  1 

1  Iron  | 

i 

100  | 

1  1 

I  Lead  | 

_ 2  83.3  0 _ | 

BZ  | 

3  I 

3.0 | F  | 

I  Magnesium | 

i 

5000  | 

1  1 

|  Manganese | 

i 

15  | 

1  1 

|  Mercury _ | 

i 

0.2  | 

1  1 

|  Nickel  | 

i 

40  | 

1  1 

|  Potassium | 

i 

5000  | 

1  1 

I  Selenium  | 

_196 . 0  0 _ | 

BZ  | 

5  I 

5 . 0  |  F  | 

|  Silver  | 

1 

10  | 

1  1 

|  Sodium  | 

1 

5000  | 

1  1 

I  Thallium_| 

_2  7  6 . 8  0_ | 

BZ  | 

10  | 

5 . 0  |  F  | 

|  Vanadium  | 

i 

50  | 

1  1 

|  Zinc  | 

i 

20  | 

1  1 

1  1  II  1  I-  1 
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Instrument  Detection  Limits  (Quarterly) 


jua  b 

Name : 

NYTEST 

-ENVIRONMENTAL  INC. 

Contract : 

9320415 

Lab 

Code : 

101 95_ 

Case  No . :  18242 

SAS  No . : 

SDG  No.:  SDG497 

i 

;ICP 

ID  Number: 

Date : 

10/01/93 

,Flame  AA  ID  Number  : 

’Furnace  AA  ID  Number  :  PE5000 


1  1 

1  1 

1  | 

1  Analyte  | 

1  1 

Wave¬ 

length 

(nm) 

1 

1 

Back-  | 
ground  | 

CRDL 

(ug/L) 

1  1 
1 

IDL  | 

(ug/L)  |  M 
| 

I  Aluminum  | 

200 

1  Antimony  | 

60 

1 

lArsenic  | 

10 

I 

1  Barium  | 

200 

1 

1  Beryllium | 

5 

1 

I  Cadmium  | 

5 

1 

(Calcium  | 

5000 

I 

1  Chromium  | 

10" 

1 

I  Cobalt  | 

50 

1 

| Copper  | 

25 

1 

I  Iron  | 

100 

I 

ILead  | 

3 

| 

IMagnesium | 

5000 

1 

I  Manganese | 

15 

1 

| Mercury  | 

0.2 

1 

INickel  |- 

40 

I 

|  Potassium | 

5000 

1 

I  Selenium  | 

5 

1 

I  Silver  | 

10 

1 

1  Sodium  | 

5000 

I 

1  Thallium  | 

276. 80_ 

_ BZ  f 

10 

5.0|  F 

I  Vanadium  | 

50  f 

1 

I  Zinc  |  — 

1 

20  f 

1  1 

''ll  ...  1  1  1 

(Comments : 

i 
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Instrument  Detection  Limits  (Quarterly) 
[ab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 


Lab  Code:  10195_  < 

■CP  ID  Number: 

Blame  AA  ID  Number  : 
"urnace  AA  ID  Number 


Case  No. :  18242  SAS  No. : 


Date : 


SDG  No. :  SDG497 


10/01/93 


I  Analyte 

I 

I Aluminum_ 
I Antimony_ 

I  Arsenic _ 

I  Barium _ 

I  Beryllium 
I  Cadmium 
I  Calcium 
I Chromium_ 

I  Cobalt _ 

I  Copper _ 

I  Iron _ 

I  Lead _ 

IMagnesium 
I  Manganese 

I  Mercury _ 

I  Nickel 
I  Potassium 
I  Selenium_ 

I  Silver _ 

I  Sodium _ 

I  Thallium_ 

I  Vanadium_ 

I  Zinc  — 


Wave¬ 

length 


Back¬ 

ground 


253.70 


CRDL 

(ug/L) 

200 

_ 60' 

_ 10‘ 

_ 2  0  0‘ 

_ 5' 

_ 5' 

_5  000~ 

_ 10“ 

_ 50_ 

_ 25_ 

_ 10  0_ 

_ 3_ 

_5000_ 

_ 15_ 

_ C.2_ 

_ 4  0_ 

_5000_ 

_ 5_ 

_ 10_ 

_5000_ 

_ 10_ 

_ 50_ 

20 


IDL 

(ug/L) 


t 


ents : 
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Instrument  Detection  Limits  (Quarterly) 


pab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC . 
Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18242 

I 

|ICP  ID  Number:  _ 

.Flame  AA  ID  Number  :  2  00 

it  - 

i 

{ 

'Furnace  AA  ID  Number  : 


Contract:  9320415 


SAS  No.:  SDG  No.:  SDG497 


Date:  10/01/93 


1 

|  Wave- 
|  length 
Analyte  |  (nm) 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

Back¬ 

ground 

1 

1 

1 

1 

1 

CRDL  | 
(ug/L)  | 

IDL 

(ug/L) 

1 

1 

1 

|  M 

1 

Aluminum  | 

i 

1 

200  | 

1 

Antimony  | 

i 

1 

60  | 

1 

Arsenic  | 

i 

1 

10  | 

1 

Barium  | 

i 

1 

200  | 

1 

Beryllium | 

i 

1 

5  I 

1 

Cadmium  | 

i 

1 

5  I 

1 

Calcium  | 

i 

1 

5000  | 

1 

Chromium  | 

i 

1 

10  | 

I 

Cobalt  | 

i 

1 

50  | 

1 

Copper  | 

i 

1 

25  | 

1 

Iron  | 

i 

1 

100  | 

1 

Lead  I 

i 

1 

3  I 

1 

Magnesium | 

i 

1 

5000  | 

1 

Manganese | 

i 

1 

15  | 

1 

Mercury  | 

i 

1 

0.2  | 

1 

Nickel  | 

i 

1 

40  | 

1 

Potassiuml 

i 

1 

5000  | 

1 

Selenium  | 

i 

1 

5  | 

1 

Silver  | 

i 

1 

10  | 

1 

Sodium  | 

i 

1 

5000  | 

1 

|  Thallium 

1 

1 

•  1 

10  | 

1 

|  Vanadium 

1 

1 

1 

50  | 

1 

|  Zinc 

1 

1 

1 

20  | 

1 

|  Cyanide 

|  580. 

00  | 

1 

10  |  10.0 

|AS 
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Instrument  Detection  Limits  (Quarterly) 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC . 

Contract : 

9320415 _ 

- 

jLab  Code:  10195_ 

Case  No . :  18232_ 

SAS  No . : 

SDG  No.:  SDG405 

^ ICP  ID  Number: 

■ 

61 

Date : 

10/01/93 

■  Flame  AA  ID  Number 

• 

!■  Furnace  AA  ID  Number  : 

it 

I 

1 
I 
1 

I 


!( 

II 

II 

Hc  t 

Comments : 

n= 


Analyte 

1  1 
|  Wave-  | 

|  length  | 

1  (nm)  | 

Back¬ 

ground 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CRDL  | 
(ug/L)  | 

1 

1 

1 

IDL  | 

(ug/L)  |  M 

1 

Aluminum 

|  308.21  | 

1 

200  | 

57 . 6  |  P 

Antimony 

|  206.83  | 

1 

60  | 

30.8  |P 

Arsenic 

1  1 

1 

10  | 

1 

Barium 

|  493.40  | 

1 

200  | 

17 . 8  |  P 

Beryllium 

|  313.04  | 

1 

5  I 

0.5  |P 

Cadmium 

|  228.80  | 

1 

5  I 

3.8  |P 

Calcium 

|  317.93  | 

1 

5000  | 

626.0 |P 

Chromium 

|  267.71  | 

1 

10  | 

8 . 2  |  P 

Cobalt 

|  228.61  | 

1 

50  | 

9. 9  |  P 

Copper 

|  324.75  | 

1 

25  | 

7.8  |P 

Iron 

|  259.94  f 

1 

100  | 

9.0  |P 

Lead 

|  220.00  f 

1 

3  I 

33 . 7  |  P 

Magnesium 

|  279.08  f 

1 

5000  | 

762.0 |P 

Manganese 

|  257.61  f 

1 

15  | 

1.4  |P 

Mercury 

1  l" 

1 

0.2  | 

1 

Nickel 

|  588.99  | 

1 

40  | 

19 . 6 | P 

Potassium 

|  766.50  f 

1 

5000  | 

1940. 0 | P 

Selenium 

1  f 

1 

5  | 

1 

Silver 

|  328.06  | 

1 

10  | 

4.2  |P 

Sodium 

|  588.99  |" 

i 

5000  | 

99 . 4  |  P 

Thallium 

1  f 

1 

10  | 

1 

Vanadium 

|  292.40  | 

1 

50  | 

7 . 3  |  P 

Zinc 

|  213.85 

1 

20  | 

7 . 0  |  P 

1  1  1  1  1 
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Instrument  Detection  Limits 

(Quarterly) 

Lab 

Name : 

NYTEST 

_ENVIRONMENTAL_INC . 

Contract : 

9320415 

Lab 

Code : 

10195_ 

Case  No . :  18232 

SAS  No . : 

SDG  No. :  SDG405 

ICP 

ID  Number: 

Date : 

10/01/93 

Flame  AA  ID  Number  : 


Furnace  AA  ID  Number  :  3030#1 


1  I 

1  1 

1  | 

I  Analyte  | 

1  1 

Wave¬ 

length 

(nm) 

1 

1 

Back-  | 
ground  | 

1 

i 

i 

CRDL  | 
(ug/L)  | 

1 

1 

IDL  | 

(ug/L)  i  M 
| 

| Aluminum  | 

1 

200  | 

1 

| Antimony  | 

1 

60  | 

1 

| Arsenic  | 

_193 . 7  0_ 

BZ  | 

10  | 

5 . 0  |  F 

1  Barium  | 

1 

200  | 

1 

1  Beryllium | 

1 

5  I 

1 

|  Cadmium  | 

1 

5  I 

1 

1  Calcium  | 

1 

5000  | 

1 

I  Chromium  | 

1 

10  | 

1 

I  Cobalt  | 

1 

50  | 

1 

1  Copper _ |_ 

1 

25  | 

1 

|  Iron  | 

1 

100  | 

1 

|  Lead  | 

_283 . 30_ 

BZ  | 

3  I 

3 . 0  |  F 

I  Magnesium  |_ 

1 

5000  | 

1 

|  Manganese  | 

1 

15  | 

1 

I  Mercury  |- 

1 

0.2  | 

1 

I  Nickel _ |~ 

1 

40  | 

1 

I  Potassiuml 

1 

5000  | 

1 

Selenium  | 

196. 00_ 

BZ  | 

5  I 

5 . 0  |  F 

Silver _ | 

i 

10  | 

1 

Sodium  | 

i 

5000  | 

1 

Thallium  | 

276.80 

BZ  | 

10  | 

5 . 0  |F 

Vanadium  | 

I" 

i 

50  | 

1 

Zinc  | 

1 

i 

20  | 

1 

1  1  1  _  1  II 
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Instrument  Detection  Limits  (Quarterly) 


f 

I 

I 

» 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC . 
Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232 

ICP  ID  Number:  _ 

Flame  AA  ID  Number  :  100 _ 

Furnace  AA  ID  Number  : 


Contract:  9320415 


SAS  No.:  SDG  No.:  SDG405 


Date:  10/01/93 


i 

i 

I 

» 

« 

t 

a 


i 

I  c_ 

1= 

I 

FORM  X  -  IN  ILM02 . 

I 


1 

1 

1 

Analyte  | 

1 

Wave¬ 

length 

(nm) 

1 

1 

1 

1 

1 

Back¬ 

ground 

1 

1 

1 

1 

1 

CRDL  | 
(ug/L)  | 

1  1 

1  1 
IDL  |  | 

(ug/L)  |  M  | 

1  1 

Aluminum  | 

1 

1 

200  | 

1  1 

Antimony  ! 

1 

1 

60  | 

1  1 

Arsenic  | 

1 

1 

10  | 

1  1 

Barium  | 

1 

1 

200  | 

1  1 

Berylliuml 

1 

1 

5  I 

1  1 

Cadmium  | 

1 

1 

5  I 

1  1 

Calcium  | 

1 

1 

5000  | 

1  1 

Chromium  | 

1 

1 

10  | 

1  1 

Cobalt  | 

1 

1 

50  | 

1  1 

Copper  | 

1 

1 

25  | 

1  1 

Iron  | 

1 

1 

100  | 

1  1 

Lead  1 

1 

1 

3  I 

1  1 

Magnesium | 

1 

1 

5000  | 

1  1 

Manganese | 

1 

1 

15  | 

1  1 

Mercury  | 

_253 . 70_ 

1 

1 

0.2  | 

0 . 2  |  CV  | 

Nickel  | 

1 

1 

40  | 

1  1 

Potassium | 

1 

1 

5000  | 

1  1 

Selenium  | 

1 

1 

5  | 

1  1 

Silver  |“ 

1 

1 

10  | 

1  1 

Sodium  | 

1 

1 

5000  | 

1  1 

Thallium  | 

1 

1 

10  | 

1  1 

Vanadium  | 

1 

1 

50  | 

1  1 

Zinc  | 

1 

1 

20  | 

1  1 

1  I  I  1  II 
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Instrument  Detection  Limits  (Quarterly) 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _ 

'  Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _  . 

ICP  ID  Number:  Date:  10/01/93 

f  - - 

i  Flame  AA  ID  Number  :  200 _ 

,\  Furnace  AA  ID  Number  : 


SDG  No, 


SDG405 


Comments : 


1  1 

1  1 

1  1 

|  Analyte  | 

1  1 

i 

Wave-  | 
length  | 
(nm)  | 

1 

1 

1 

Back-  | 
ground  | 

1 

CRDL  | 
(ug/L)  | 

IDL 

(ug/L) 

1  1 

1  1 

1  1 

1  M  | 

1  1 

|  Aluminum  | 

1 

1 

200  | 

1  1 

|  Antimony  | 

1 

1 

60  | 

1  1 

|  Arsenic _ | _ 

1 

1 

10  | 

1  1 

| Barium  | 

1 

1 

200  | 

1  1 

| Beryllium | 

1 

1 

5  I 

1  1 

|  Cadmium  [ 

1 

1 

5  I 

1  1 

|  Calcium  | 

1 

1 

5000  | 

1  1 

|  Chromium  | 

1 

1 

10  | 

1  1 

|  Cobalt  | 

1 

1 

50  | 

1  1 

|  Copper  | 

1 

1 

25  | 

1  1 

ilron  | 

1 

1 

100  | 

1  1 

|Lead  I 

1 

1 

3  I 

1  1 

|Magnesium|_ 

1 

1 

5000  | 

1  1 

|  Manganese | 

1 

I 

15  | 

1  1 

|  Mercury  | 

1 

1 

0.2  | 

1  1 

|  Nickel  | 

1 

1 

40  | 

1  1 

|  Potassium | 

1 

1 

5000  | 

1  1 

|  Selenium  [ 

1 

1 

5  I 

1  1 

|  Silver  | 

1 

1 

10  | 

1  1 

[  Sodium  | 

1 

1 

5000  | 

1  1 

|  Thallium  | 

1 

1 

10  | 

1  1 

|  Vanadium_|_ 

1 

1 

50  | 

1  1 

IZinc  | 

1 

1 

20  | 

1  1 

|  Cyanide  '| 

580.0  | 

1 

10  | 

10. 0_ 

IAS  | 
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Instrument  Detection  Limits  (Quarterly) 


_  Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL  INC. 

Contract : 

9320415 _ 

- 

W  Lab  Code:  10195_ 

Case  No. :  18281_ 

SAS  No . : 

SDG  No. :  SDG413 

jfc  ICP  ID  Number: 

61 

Date : 

10/01/93 

:  Flame  AA  ID  Number 

- 

|^|  Furnace  AA  ID  Number  : 

i 

1 

i 

/ 

I 

I 

i 

i 

i 


t 


» 


Analyte 

1 

|  Wave- 
|  length 

1  (nm) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Back¬ 

ground 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

CRDL  | 
(ug/L)  | 

1 

1  1 

1  1 
IDL  |  | 

(ug/L)  |  M  | 

1  1 

Aluminum 

|  308.21 

1 

1 

200  | 

58 . 0  |  P  | 

Antimony_ 

|  206.83 

1 

1 

60  | 

31 . 0  |  P  | 

Arsenic 

1 

1 

1 

10  | 

1  1 

Barium 

|  493.40 

1 

1 

200  | 

18 . 0 | P  | 

Beryllium 

|  313.04 

1 

1 

5  I 

1  P  1 

Cadmium 

|  228.80 

1 

1 

5  I 

4.0  |P  | 

Calcium 

|  317.93 

1 

1 

5000  | 

625. 0 | P  | 

Chromium 

|  267.71 

1 

1 

10  I 

8 . 0  |  P  | 

Cobalt 

|  228.61 

1 

1 

50  | 

10.0IP  | 

Copper 

|  324.75 

1 

1 

25  | 

8 . 0  |  P  | 

Iron 

|  259.94 

1 

1 

100  | 

9. 0 | P  | 

Lead 

|  220.00 

1 

1 

3  I 

3  4 . 0  |  P  | 

Magnesium 

|  279.08 

1 

1 

5000  | 

761. 0|P  | 

Manganese 

| _257 . 61_ 

1 

_l_ 

15  | 

1.0|P  I 

Mercury 

1 

0.2  | 

1  1 

Nickel 

|  588.99 

1 

T 

40  | 

20.0IP  | 

Potassium 

|  766.50 

1 

i 

5000  | 

1930. 0|P  | 

Selenium 

1 

1 

i 

5  | 

1  1 

Silver 

|  328.06 

1 

i 

10  | 

4 . 0  |  P  | 

Sodium 

|  588.99 

1 

i 

5000  | 

99 . 0  |  P  | 

Thallium 

1 

1 

i 

10  | 

i  i 

Vanadium 

|  292.40 

1 

i 

50  | 

7 . 0  |  P  | 

Zinc 

|  213.85 

1 

i 

20  | 

7 . 0  |  P  | 

1 

1 

i 

1 

1  1 

<>000047 


U.S.  EPA 


CLP 
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Instrument  Detection  Limits  (Quarterly) 


'Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC . 
.Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281 

ICP  ID  Number:  _ 

Flame  AA  ID  Number  :  _ 

Furnace  AA  ID  Number  :  3030#1 


Contract :  9320415 _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG413 

Date:  10/01/93 


|  Analyte 

Wave¬ 

length 

(nm) 

Back-  | 
ground  | 

CRDL 

(ug/L) 

1 

1 

IDL  | 

(ug/L)  |  M 

1 

| Aluminum 

200 

1 

| Antimony 

60 

1 

| Arsenic 

193.70 

BZ  | 

10 

5 . 0  |  F 

| Barium 

200 

1 

| Beryllium 

5 

1 

| Cadmium 

5 

1 

| Calcium 

5000 

1 

| Chromium 

10 

1 

|  Cobalt 

50 

1 

|  Copper 

25 

1 

|  Iron 

100 

1 

|  Lead 

_2  8  3 . 3  0_ 

BZ  | 

3 

3.0  |  F 

|  Magnesium 

5000 

i 

|  Manganese 

15 

i 

|  Mercury 

0.2 

i 

|  Nickel 

40 

i 

| Potassium 

5000 

i 

|  Selenium 

_196.00_ 

BZ  | 

5 

5 . 0  |  F 

|  Silver 

10 

1 

|  Sodium 

5000 

! 

|  Thallium 

_276.80_ 

BZ  | 

10 

5 . 0  |  F 

|  Vanadium 

50 

I 

|  Zinc 

20 

1 

1 

}  Comments : 


FORM  X  -  IN 


ILM02 . 


<1000048 


U.S.  EPA 


CLP 


Instrument  Detection  Limits  (Quarterly) 


ib  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


Contract:  9320415 


hb  Code:  10195 


Case  No. :  18281 


SAS  No. 


SDG  No. 


SDG413 


:P  ID  Number: 


'flame  AA  ID  Number  : 


irnace  AA  ID  Number 


Date : 


10/01/93 


Analyte 

Aluminum__ 

Antimony_ 

Arsenic _ _ 

Barium _ 

Beryllium 

Cadmium 

Calcium 

Chromium_ 

Cobalt _ 

Copper _ 

Iron _ 

Lead _ 

Magnesium 

Manganese 

Mercury _ 

Nickel _ 

Potassium 

Selenium_ 

Silver _ 

Sodium _ 

Thallium_ 

Vanadium__ 

Zinc 


Wave¬ 

length 

(run) 


253.70 


Back¬ 

ground 


CRDL 

(ug/L) 

_ 200 

_ 60" 

_ 10' 

_ 200" 

_ 5" 

_ 5" 

_ 5000* 

10" 

_ 5  0' 

_ 25' 

_ lOO" 

3" 

_ 5000~ 

_ 15_ 

_ 0.2 

_ 4  0' 

_ 5000 

5 

_ 10 

_ 5  0  0  0~ 

10 

_ 5  0~ 

20 


IDL 

(ug/L) 


iComments : 


U.S.  EPA 


CLP 
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Instrument  Detection  Limits  (Quarterly) 

! Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _ 

: Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG413 

ICP  ID  Number:  _  Date:  10/01/93 

•  Flame  AA  ID  Number  :  200 _ 

Furnace  AA  ID  Number  : 


1  1 

1  1 

1  1 

|  Analyte  | 

1  1 

Wave¬ 

length 

(nm) 

1 

1 

1 

1 

1 

Back¬ 

ground 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CRDL  | 
(ug/L)  | 

1 

IDL 

(ug/L) 

1  1 

1  1 

1  1 

1  M  | 

1  1 

|  Aluminum_| 

1 

1 

200  | 

1  1 

|  Antimony_| 

1 

1 

60  | 

1  1 

|  Arsenic _ | 

1 

1 

10  | 

1  1 

|  Barium  | 

1 

1 

200  | 

1  1 

|  Beryllium | 

1 

1 

-5  | 

1  1 

|  Cadmium  | 

1 

1 

5  I 

1  1 

ICalcium  |_ 

1 

1 

5000  | 

1  1 

I  Chromium  | _ 

1 

1 

10  | 

1  1 

|  Cobalt  | 

1 

1 

50  | 

1  1 

|  Copper  | 

1 

1 

25  | 

1  1 

|  Iron  | 

1 

1 

100  | 

1  1 

|  Lead  I 

1 

1 

3  I 

i  1 

|Magnesium|_ 

1 

1 

5000  | 

1  1 

|  Manganese | 

1 

1 

15  | 

1  1 

|  Mercury _ |_ 

1 

1 

0.2  | 

I  1 

[Nickel  | 

1 

1 

40  | 

1  1 

|  Potassium | _ 

1 

1 

5000  | 

1  1 

[Selenium  |_ 

1 

1 

5  I 

1  1 

[Silver  | 

i 

1 

io  i 

1  1 

|  Sodium  | 

1 

1 

5000  | 

1  1 

|  Thallium  | 

1 

1 

10  | 

1  1 

|  Vanadium  | 

1 

1 

50  | 

1  1 

[Zinc  | 

1 

1 

20  | 

[Cyanide  | 

580 . 00 

1 

1 

10  | 

1 

h- 1 
O 

o 

1  ! 

|AS  | 

Comments : 


